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ΠΕ ΡΙΕΧΟΜΕ ΝΑ 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 

Έγκριση του ειδικού κανονισμού του Λιμένα Κεφαλληνίας αριθ. 15 1 

Έγκριση του ειδικού κανονισμού του Λιμένα Κατακόλου αριθ. 15 . . 2 
Έγκριση του ειδικού κανονισμού του Λιμένα Πρέβεζας αριθ. 14 3 


ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ Α ΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 

Αριθ. 3131/110/89 (1) 

Έγκριση του ειδικού κανονισμού του Λιμένα Κεφαλληνίας αριθ. 15. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

Σύμφωνα με: 

1. Τις διατάξεις του αρ. 156 του Ν.Δ. 187/73 «περί Κωδικός Δημό¬ 
σιου Ναυτικού Δικαίου». 

2. Το έγγραφο του Νομάρχη Κεφαλληνίας αριθ. 5257/26.4.89. 

3. Το σχέδιο του Ειδικού Κανονισμού του Λιμένα Κεφαλληνίας που 
μας υποβλήθηκε με την αναφορά της Λιμενικής Αρχής Κεφαλληνίας 
αριθ. 3121/4/12.5.89 και επειδή με τις παραπάνω διατάξεις ρυθμίζο¬ 
νται θέματα, που κανονίζουν την εύρυθμη λειτουργία του λιμένα, απο¬ 
φασίζουμε: 

Άρθρο μόνο 

α. Εγκρίνουμε τον παρακάτω Ειδικό Κανονισμό του Λιμένα Κεφαλλη¬ 
νίας αριθ. 15. 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
ΑΡΙΘ. 15 

Κανονισμός για τα μέτρα ασφαλείας κατά τις διενεργούμενες στις εγκα¬ 
ταστάσεις εργασίας φόρτωσης ή εκφόρτωσης πετρελαιοειδών, επι¬ 
κινδύνων υγρών χημικών χύμα και υγροποιημένων αερίων χύμα 
που μεταφέρονται με δεξαμενόπλοια. 

Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
Έχοντας υπόψη: 

α. Τις διατάξεις του δια του από 9 Ιουνίου 1948 Β.Δ. Κωδικοποιηθέ- 
ντος Νόμου 499/1947 «περί πειθαρχικής εξουσίας των Προϊσταμένων 
Λιμενικών Αρχών» (ΦΕΚ 162 Α) συνδυαζόμενες με τα άρθρα 141 - 
157 του Ν.Δ. 187/73 με το οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας Δημόσιου 
Ναυτικού Δικαίου (ΦΕΚ 261 Α/73). 

β. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 444/70 «περί αρμοδιότητας Λ.Σ. και σχέ¬ 
σεων προς τας αρμοδιότητας των Σωμάτων Ασφαλείας» (ΦΕΚ 39/Α), 
αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1 
Όρια ισχύος 

Ο Ειδικός αυτός Κανονισμός Λιμένα ισχύει στη χερσαία και θαλάσσια 


ζώνη του, τους λιμένες, τους όρμους, καθώς και τη θαλάσσια έκταση 
της περιοχής δικαιοδοσίας της Λιμενικής Αρχής και των υφισταμένων 
των Λιμενικών Σταθμών και Υπαλλήλων Λιμένα, όπως αυτή καθορίζε¬ 
ται από τις κείμενες διατάξεις. 

Άρθρο 2 

Εφαρμογή του κανονισμού 

Ο Ειδικός αυτός Κανονισμός Λιμένα εφαρμόζεται κατά τις εργασίες 
φόρτωσης ή εκφόρτωσης χύδην πετρελαιοειδών, επικινδύνων υγρών 
χημικών ή υγροποιημένων αερίων από δεξαμενόπλοια σε εγκαταστά¬ 
σεις, και αντίστροφα. 

Άρθρο 3 
Ορισμοί 

Κατά την εφαρμογή του Κανονισμού αυτού νοούνται ως: 
α) Δεξαμενόπλοιο: 

Κάθε σκάφος ή πλωτό γενικά ναυπήγημα, που είναι κατασκευασμένο 
ή μετασκευασμένο και προορίζεται με το μεγαλύτερο τμήμα του χώρου 
του, να μεταφέρει, αυτοδύναμα ή με ρυμούλκηση, πετρελαιοειδή ή επι¬ 
κίνδυνα υγρά χημικά χύμα ή υγροποιημένα αέρια χύμα, 
β) Πετρελαιοειδή: 

Το αργό πετρέλαιο, τα υγρά προϊόντα διύλισής του και τα μίγματα με 
περιεκτικότητα πετρελαίου σε οποιαδήποτε αναλογία (πετρελαιοειδή 
κατάλοιπα). Ειδικότερα σαν πετρελαιοειδή νοούνται αυτά που περιλαμ¬ 
βάνει ο σχετικός κατάλογος του παραρτήματος I της ΜΑΒΡΟΙ. (Ν. 
1269/82) όπως κάθε φορά ισχύει, 
γ) Υγρά χημικά: 

Υγρές επικίνδυνες ή επιβλαβείς χημικές ουσίες είναι αυτές που περι¬ 
λαμβάνονται στα κεφάλαια VI και 17 των κωδίκων ΒΟΗ και ΙΒΟ αντί¬ 
στοιχα και του παραρτήματος II της ΜΑΒΡΟΙ, (Ν. 1269/82) όπως 
κάθε φορά ισχύουν. 

δ) Υγροποιημένα αέρια: 

Υγροποιημένα αέρια είναι αυτά που περιλαμβάνονται στα κεφάλαια 
XIX και 19 των Κωδίκων 00 και 100 αντίστοιχα, 
ε) Εγκαταστάσεις: 

Οι κάθε μορφής και είδους εγκαταστάσεις που είναι εφοδιασμένες αρ¬ 
μοδίους με σχετική άδεια λειτουργίας, έχουν μόνιμο - εν όλω ή ενμέρει 
- σύστημα σωληνώσεων, χερσαίων ή τοποθετημένων επί ή υπό τη θά¬ 
λασσα και χρησιμοποιούνται για τη φόρτωση ή εκφόρτωση των δεξαμε¬ 
νοπλοίων. ' 

στ) Υπεύθυνος φορτοεκφόρτωσης εγκατάστασης: 

Το φυσικό πρόσωπο, που ορίζεται από τη διεύθυνση της εγκαταστά- 
σεως, για την εξασφάλιση και επιτήρηση της εφαρμογής των μέτρων 
ασφαλείας στην εγκατάσταση και την προετοιμασία εκτέλεσης και συ¬ 
μπλήρωσης της διαδικασίας φορτοεκφόρτωσης πετρελαιοειδών, επικιν¬ 
δύνων υγρών χημικών χύμα και υγροποιημένων αερίων χύμα σε/από 
Δ/Ξ. 

Για τον κανονισμό αυτό στην έννοια της παραπάνω διαδικασίας συ- 
μπεριλαμβάνεται η υποδοχή και αναχώρηση του δεξαμενοπλοίου. Ο 
υπεύθυνος φορτοεκφόρτωσης μιας εγκατάστασης πρέπει να είναι: 
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1) Μηχανολόγος Μηχανικός ή Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχα¬ 
νικός ή Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός ή Χημικός Μηχανικός Δι¬ 
πλωματούχος Ανώτατης ημεδαπής ή ισότιμης αναγνωρισμένης αλλο¬ 
δαπής Σχολής με προϋπηρεσία σε εγκατάσταση δύο (2) τουλάχιστον 
ετών. 

2) Τεχνολόγος Μηχανικός των αντιστοίχων παραπάνω ειδικοτήτων 
πτυχιούχος ανώτερης ημεδαπής ή ισότιμης αλλοδαπής Σχολής με 
προϋπηρεσία τεσσάρων (4) τουλάχιστον ετών σε εγκαταστάσεις. 

3) Πλοίαρχος Α' τάξεως Ε.Ν. με τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία 
Πλοιάρχου Α' ή Β' σε Δ/Ξ. 

' 4) Μηχανικός Α’ τάξεως Ε.Ν. με τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία 
Μηχανικού Α’ σε Δ/Ξ και ενός (1) έτους σε εγκατάσταση. 

Επί μια διετία από τη δημοσίευση του παρόντος είναι δυνατόν να ορι- 
σθεί ως υπεύθυνος φορτοεκφόρτωσης της εγκατάστασης υπάλληλος της 
ίδιας που στερείται των τυπικών προσόντων αλλά έχει τη σχετική εμπει¬ 
ρία σ’ αυτήν. 

ζ) Υπεύθυνος πλοίου: 

Ο Πλοίαρχος ή ο αξιωματικός καταστρώματος του Δ/Ξ που ορίζεται 
από αυτόν. 

Άρθρο 4 

Εφαρμογή 

Ο Κανονισμός αυτός έχει εφαρμογή στα υπό Ελληνική ή ξένη σημαία 
Δ/Ξ που διενεργούν εργασίες φόρτωσης ή εκφόρτωσης πετρελαιοειδών, 
υγρών χημικών χύμα ή υγροποιημένων αερίων χύμα στις εντός της ελ¬ 
ληνικής επικράτειας εγκαταστάσεις. 

Άρθρο 5 
Μέτρα ασφαλείας 

1. Πριν από την έναρξη των εργασιών φόρτωσης ή εκφόρτωσης συ¬ 
μπληρώνονται και υπογράφονται σε τρία (3) αντίγραφα από τον 
Πλοίαρχο ή τον εξουσιοδοτημένο από αυτόν αξιωματικό του Δ/Ξ και 
τον υπεύθυνο φορτοεκφόρτωσης εγκατάστασης, κατάλληλοι, ανάλογα 
με το είδος του φορτίου και την κατηγορία του Δ/Ξ, πίνακες ερωτημα¬ 
τολογίων ελέγχου μέτρων ασφαλείας (0ΗΕΟΚ ΕΙ3Τ). Τα κείμενα αυ¬ 
τών με στοιχεία Α, Β, Γ και Δ στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, πα¬ 
ρατίθενται ως παράρτημα στο τέλος του παρόντος κανονισμού και απο¬ 
τελούν αναπόσπαστο μέρος αυτού. Από ένα αντίγραφο παίρνουν ο 
Πλοίαρχος ή ο εξουσιοδοτημένος από αυτόν αξιωματικός του Δ/Ξ και ο 
υπεύθυνος φορτοεκφόρτωσης της εγκατάστασης. Το τρίτο αντίγραφο θα 
παραμένει στην εγκατάσταση και θα παραλαμβάνεται από τη Λιμενική 

Α ρχή· 

2. Με μέριμνα των αναφερομένων στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου 
θα πρέπει να έχει εξασφαλισθεί κατά τη φορτοεκφόρτωσης η σχολαστική 
τήρηση των μέτρων ασφαλείας όπως αυτά καθορίζονται από τους αντί¬ 
στοιχους οδηγούς ασφαλείας για τα πετρελαιοειδή, τα χύμα χημικά και 
τα υγροποιημένα αέρια χύμα που έχουν εκδοθεί από το Διεθνές Ναυτι¬ 
λιακό Επιμελητήριο (ΙΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΕ ΟΗΑΜΒΕΚ ΟΓ 8ΗΙΡ- 
ΡΙΝΟ), το διεθνές φόρουμ εταιρειών πετρελαίου (ΟΙΕ ΟΟΜΡΑΝΙΕ8 
ΙΝΤΕΒΝΑΤΙΟΝΑΕ ΜΑΚΙΝΕ ΕΟΚΙΙΜ) και τη διεθνή ένωση Λιμένων 


(ΙΝΤΕΒΝΑΤΙΟΝΑΕ ΑδδΟΟΙΑΤΙΟΝ ΟΕ ΡΟΚΤ3 ΑΝϋ ΗΑΚΒΟΚ3), 
όπως κάθε φορά ενημερώνονται. 

Επίσης θα τηρούνται τα μέτρα προστασίας του θαλασσίου περιβάλλο¬ 
ντος όπως αυτά προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. 

Άρθρο 6 

Διενέργεια εργασιών φόρτωσης ή εκφόρτωσης 
κατά τη διάρκεια της νύχτας 

Οι εργασίες φόρτωσης ή εκφόρτωσης επιτρέπεται να γίνονται-και 
κατά τη διάρκεια της νύχτας με την προϋπόθεση να υπάρχει άπλετος 
και κατάλληλος φωτισμός στην προβλήτα ή αποβάθρα και το πλοίο. 
Ιδιαίτερα θα πρέπει να φωτίζονται τα μέσα πρόσβασης στο Δ/Ξ. Επίσης 
στην περίπτωση που το σύστημα σωληνώσεων βρίσκεται στη θάλασσα 
(3ΕΑ ΕΙΝΕ ΤΕΚΜΙΝΑΕ) θα πρέπει η περιοχή των ευκάμπτών σωλη¬ 
νώσεων να φωτίζεται επαρκώς όταν αυτό βέβαια είναι ασφαλές και πρα¬ 
κτικό. 

Η έννοια της νύχτας για την εφαρμογή του παρόντος νοείται μία ώρα 
μετά τη δύση μέχρι μία ώρα πριν την ανατολή του ήλιου. 

Άρθρο 7 

Καταργούμενες διατάξεις 

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισμού, καταργούνται τα 
άρθρα 157 μέχρι 164 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Κεφαλληνίας 
(ΦΕΚ 482/Β/23.5.78) καθώς και κάθε άλλη διάταξη που ανάγεται σε 
θέματα που ρυθμίζονται από αυτόν ή αντίκεινται στις διατάξεις του. 

Άρθρο 8 
Τελικές διατάξεις 

1. Οι παραβάτες του παρόντος, η ισχύς του οποίου αρχίζει από τη δη¬ 
μοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και η εκτέλεσή του 
ανατίθεται στά Λιμενικά Όργανα της Υπηρεσίας μας, ανεξάρτητα από 
τις αστικές και ποινικές ευθύνες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 
υπόκεινται και στις κυρώσεις του άρθρου 157 του Ν.Δ. 187/73 (ΦΕΚ 
261 Α/73) με το οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας Δημοσίου Ναυτικού Δι¬ 
καίου. όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 207/85 (ΦΕΚ 76/Α/ 
3.5.85). 

2. Σε περιπτώσεις κρίσεως ή πολέμου οι διατάξεις του παρόντος κα¬ 
νονισμού αναστέλλονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτι¬ 
λίας. 

Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ 
Γ. ΠΙΛΙΛΙΤΣΗΣ 

β. Ορίζουμε ημερομηνία έναρξης ισχύος του Κανονισμού αυτού την 
ημέρα δημοσίευσης του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. . 

Πειραιάς, 29 Μαΐου 1989 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΤΕΝΤΙΔΑΚΗΣ 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΟΙΟΥ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΗΡΑΣ 

Όνομα πλοίου: ... 

Εγκατάσταση: . 

Λιμάνι: .,. 

Ημερομηνία Άφιξης: ... 

Ώρα ασφαλούς πρόσθεσης:.. 

Είδος φορτίου: .·... 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ: 


Για να αρχίσει η εκτέλεση των εργασιών απαιτείται να συμπληρωθούν όλες οι ερωτήσεις καταφατικά Ι_^Ι . Εάν μία ερώτηση δεν μπορεί να 
απαντηθή καταφατικά, πρέπει να αιτιολογηθή και να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα στο πλοίο και την εγκατάσταση. Όταν κάποια ερώτηση δεν 
είναι δυνατόν να έχει εφαρμογή αυτό πρέπει να καταχώρηθή στη στήλη των παρατηρήσεων. 


Εξυπακούεται ότι ο κάθε υπεύθυνος που υπογράφει τη δήλωση στο τέλος του πίνακα ελέγχου έχει ευθύνη μόνο για τον τομέα αρμοδιότητάς του, 
δηλαδή το πλοίο ή την εγκατάσταση ξηράς. Εν τούτοις αυτός έχει δικαίωμα να διατυπώσει παρατηρήσεις και να επιφυλαχθεί και για σημεία που δεν 
τον αφορούν. 


(□) - Η παρουσία αυτού του συμβόλου στη στήλη «πλοίο» ή στη στήλη «εγκατάσταση» ή και στα δύο δείχνει το ενδιαφερόμενο μέρος από το 
οποίο απαιτείται να γίνει έλεγχος και συμπλήρωση. 

Η παρουσία των γραμμάτων Α και Ρ στη στήλη «κώδικας» σημαίνει τα παρακάτω: 


Α - Οι μνημονευόμενες διαδικασίες και συμφωνίες θα πρέπει να είναι γραπτές και υπογραμμένες και από τα δύο μέρη. 
Ρ - Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης η φορτοεκφόρτωση θα διενεργείται μετά από άδεια της Λιμενικής Αρχής. 


ΜΕΡΟΣ Α. 

Γενικοί Έλεγχοι 

(Πετρελαιοειδή - Χημικά 

Υγροποιημένα αέρια) 

Α1 Το πλοίο είναι ασφαλώς προσδεδεμένο; 

Α2 Τα συρματόσχοινα εκτάκτου ανάγκης (ρυμούλκησης) έχουν τοποθετηθεί 
σωστά; 

Α3 Υπάρχει ασφαλής πρόσβαση μεταξύ πλοίου και ξηράς; 

Α4 Το πλοίο είναι έτοιμο να κινηθεί αυτοδύναμα; 

Α5 Γίνεται σωστά και αποτελεσματικά η φυλακή στο πλοίο και υπάρχει 
διαρκής επιτήρηση στο πλοίο και στην εγκατάσταση ξηράς; 

Α6 Είναι το συμφωνημένο σύστημα επικοινωνίας πλοίου - εγκατάστασης σε 
συνεχή λειτουργία; 

Α7 Έχουν συμφωνηθεί οι διαδικασίες για το χειρισμό του φορτίου, των καυ¬ 
σίμων και του έρματος; 

Α8 Έχει συμφωνηθεί η διαδικασία διακοπής της φορτοεκφόρτωσης σε περί¬ 
πτωση έκτακτης ανάγκης; 

Α9 Οι εύκαμπτοι σωλήνες πυρκαϊάς και ο πυροσβεστικός εξοπλισμός είναι 
κατάλληλα τοποθετημένοι επάνω στο πλοίο και στην εγκατάσταση και 
έτοιμοι για άμεση χρήση; 

Α10 Οι ελαστικοί σωλήνες - βραχίονες του φορτίου και των καυσίμων είναι σε 
καλή κατάσταση, σωστά αναρτημένοι και συνδεδεμένοι και όταν απαιτεί¬ 
ται αποδεικνύεται η καταλληλότητά τους; 

Α11 Τα μπούνια είναι στεγανά κλεισμένα και τα δοχεία ή πλαίσια αποστράγ¬ 
γισης έχουν τοποθετηθεί καταλλήλως τόσο στο πλοίο όσο και στην εγκα¬ 
τάσταση; ι 

Α12 Οι αχρησιμοποίητες συνδέσεις φορτίου και καυσίμων, συμπεριλαμβανο- 
μένης της πρυμναίας γραμμής εκφόρτωαης αν υπάρχει, έχουν απομονω¬ 
θεί με τυφλή φλάντζα; 

Α13 Τα επιστόμια αναρρόφησης θαλάσσης και πλευρικών εξαγωγών, όταν 
δεν χρησιμοποιούνται, είναι κλειστά και ασφαλισμένα; 

Α14 Τα καπάκια των δεξαμενών φορτίου και των καυσίμων για τις ανάγκες 
του πλοίου είναι κλειστά; 

Α15 Χρησιμοποιείται το συμφωνημένο σύστημα εξαερισμού των δεξαμενών; 

Α16 Οι φακοί χειρός είναι εγκεκριμένου τύπου; 

Α17 Οι φορητοί πομποδέκτες νΗΓ/ΓΙΗΓ είναι εγκεκριμένου τύπου; 

Α18 Οι κεραίες του κεντρικού ραδιοπομπού του πλοίου είναι γειωμένες και τα 
ραντάρ εκτός λειτουργίας; 

Α19 Όλα τα καλώδια των φορητών ηλεκτρικών συσκευών έχουν αποσυνδεθεί 
από την πηγή τροφοδοσίας; 


Πλοίο 

Εγκ/ση 

Κώδικας 

□ 

□ 


□ 

□ 


□ 

□ 


□ 


Ρ 

□ 

□ 


□ 

□ 

Α 

□ 

□ 

Α 

□ 

□ 

Α 

□ 

□ 


□ 

□ 


□ 

□ 


□ 

□ 


□ 

□ 


□ 

□ 


□ 

□ 

Α 

□ 

Ο 


□ 

□ 


□ 



□ 

□ 



Παρατηρήσεις 
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Α20 Είναι κλειστές όλες οι εξωτερικές πόρτες και φινιστρίνια ενδιαίτησης στη 
μέση του πλοίου; 

Α21 Στους πρυμναίους χώρους ενδιαίτησης είναι κλειστές όλες οι πόρτες που 
οδηγούν και τα φινιστρίνια που βλέπουν ϊιρος ή πάνω από το κατά¬ 
στρωμα δεξαμενών; 

Α22 Έχουν κλειστεί οι εισαγωγές κλιματισμού εσωτερικών χώρων απ’ όπου 
θα μπορούσαν να εισέλθουν επικίνδυνα για την ασφάλεια αέρια; 

Α23 Οι ατομικές συσκευές κλιματισμού τύπου παραθύρου έχουν αποσυνδεθεί 
από την πηγή τροφοδοσίας; 

Α24 Τηρούνται οι περιορισμοί - κανονισμοί για το κάπνισμα; 

Α25 Τηρούνται οι περιορισμοί - κανονισμοί για τη χρήση του μαγειριού, και 
λοιπών συσκευών μαγειρικής; 

Α26 Τηρούνται οι περιορισμοί - κανονισμοί για τα γυμνά φώτα (γυμνή φλόγα 
- θερμή επιφάνεια); 

Α27 Τπάρχει πρόβλεψη εγκατάληψης του πλοίου σε περίπτωση έκτακτης 
ανάγκης; 

Α28 Τπάρχει επαρκές προσωπικό στο πλοίο και στην εγκατάσταση για την 
αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης; 

Α29 Υπάρχουν κατάλληλα μέσα μόνωσης στη σύνδεση πλοίου - εγκατάστα¬ 
σης; 

Α30 Έχουν ληφθεί μέτρα για να εξασφαλισθεί επαρκής αερισμός στο αντλιο¬ 
στάσιο; 


□ 

□ 
□ 
□ 
□ ' 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 



ΜΕΡΟΣ Β. 

Πρόσθετοι έλεγχοι - επικίνδυνα υγρά χημικά 
χύμα 

Πλοίο 

Εγκ/ση 

Κώδικας 

Παρατηρήσεις 


Β1 Υπάρχουν πληροφορίες οι οποίες δίνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για 
τον ασφαλή χειρισμό του φορτίου; Επίσης όπου απαιτείται υπάρχει κάποιο 
πιστοποιητικό κατασκευαστή ότι το φορτίο έχει τον κατάλληλο σταθερο¬ 
ποιητή; 

Β2 Είναι επαρκής και κατάλληλος ο εξοπλισμός προστασίας (συμπεριλαμβα¬ 
νομένων των αυτόνομων αναπνευστικών συσκευών) και οι προστατευτικές 
στολές έτοιμες για άμεση χρήση; 

Β3 Έχουν συμφωνηθεί τα μέτρα αντιμετώπισης ατυχήματος οφειλόμενου σε 
τυχαία επαφή του προσωπικού με το φορτίο; 

Β4 Εάν χρησιμοποιείται μηχανισμός αυτόματης διακοπής παροχής φορτίου, 
η παρεχόμενη ποσότητα ευρίσκεται εντός των δυνατοτήτων λειτουργίας 
του αυτομάτου συστήματος; 

Β5 Είναι σωστά ρυθμισμένα και σε καλή κατάσταση λειτουργίας τα όργανα 
μετρήσεως, ελέγχου και συναγερμού του φορτίου; 

Β6 Υπάρχουν σε ετοιμότητα τα κατάλληλα για το είδος του φορτίου φορητά 
όργανα ανίχνευσης αερίων; 

Β7 Έχουν ανταλλαγεί πληροφορίες για τα μέσα και μεθόδους καταπολέμησης 
πυρκαϊάς; 

Β8 Οι εύκαμπτοι σωλήνες φορτίου είναι κατασκευασμένοι από κατάλληλο 
υλικό, ανθεκτικό στις .επιδράσεις του φορτίου; 

Β9 Οι χειρισμοί του φορτίου γίνονται με το μόνιμα εγκατεστημένο σύστημα 
σωληνογραμμών; 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 


Ρ 



ΜΕΡΟΣ Γ. 

Πρόσθετοι έλεγχοι - Υγροποιημένα αέρια χύμα 

Πλοίο 

Εγκ/ση Κώδικας 

Παρατηρήσεις 


Γ1 Υπάρχουν πληροφορίες οι οπΛίες δίνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για 
τους ασφαλείς χειρισμούς του φορτίου; Επίσης, όπου απαιτείται, υπάρχει 
κάποιο πιστοποιητικό κατασκευαστή ότι το φορτίο έχει τον κατάλληλο 
σταθεροποιητή; 

Γ2 Το σύστημα ψεκασμού νερού είναι έτοιμο για χρήση; 

Γ3 Είναι επαρκής και κατάλληλος ο εξοπλισμός προστασίας (συμπεριλαμβα¬ 
νομένων των αυτόνομων αναπνευστικών συσκευών) και οι προστατευτι¬ 
κές στολές έτοιμες για άμεση χρήση; 

Γ4 Οι κενοί χώροι είναι σωστά αδρανοποιημένοι, όπου απαιτείται; 

Γ5 Όλα τα τηλεχειριζόμενα επιστόμια είναι σε καλή κατάσταση λειτουργίας; 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 


□ 

□ 






ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


' 5259 


Γ6 Τα επιστόμια ασφαλείας (ασφαλιστικά) των δεξαμενών φορτίου είναι συν- 
δεδεμένα με το σύστημα εξαερισμού του πλοίου και είναι κλειστές οι πα- 
ρακαμπτήριες γραμμές (ΒΥ ΡΑ55) του δικτύου εξαερισμού; 

Γ7 Οι απαιτούμενες αντλίες φορτίου και οι συμπιεστές είναι σε καλή κατά¬ 
σταση και έχουν συμφωνηθεί από τους υπεύθυνους του πλοίου και της 
εγκατάστασης οι μέγιστες πιέσεις λειτουργίας τους; 

Γ8 Ο εξοπλισμός επανυγροποίησης ή ελέγχου αποφυγής βρασμού είναι σε 
καλή κατάσταση; 

Γ9 Ο εξοπλισμός ανίχνευσης αερίου είναι ρυθμισμένος και συντονισμένος 
(καλιμπραρισμένος) για το είδος του φορτίου και σε καλή κατάσταση; 

ΓΙΟ Είναι σωστά ρυθμισμένα και σε καλή κατάσταση λειτουργίας τα όργανα 
μέτρησης, ελέγχου και συναγερμού του φορτίου; 

ΓΙΙΤα συστήματα που διακόπτουν σε περίπτωση ανάγκης τους χειρισμούς 
φορτίου λειτουργούν σωστά; 

Γ12 Ο υπεύθυνος της εγκατάστασης γνωρίζει το χρόνο που απαιτείται για το 
κλείσιμο των αυτόματων επιστομίων του πλοίου; Ο υπεύθυνος αξιωματι¬ 
κός του πλοίου έχει παρόμοιες γνώσεις για το σύστημα της εγκατάστα¬ 
σης; < 

Γ13 Έχει γίνει ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των υπευθύνων πλοίου και 
εγκατάστασης για τις ελάχιστες θερμοκρασίες λειτουργίας των συστημά¬ 
των χειρισμού φορτίου; 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 


Α 



Α 



ΜΕΡΟΣ Δ. 

Σύστημα αδρανούς αερίου 

(Πρόσθετοι έλεγχοι για όσα πλοία έχουν εγκεκριμένο 
σύστημα αδρανούς αερίου) 

Πλοίο 

Εγκ/ση Κώδικας 

Παρατηρήσεις 


Δ1 Υπάρχουν σε ετοιμότητα οι αναγκαίοι φορητοί μετρητές περιεκτικότητας 
οξυγόνου; Έχουν ελεγχθεί και ρυθμιστεί προ της χρήσης; 

Δ2 Έχει ρυθμιστεί και μηδενιστεί προ της χρήσης του ο μόνιμος μετρητής πε¬ 
ριεκτικότητας οξυγόνου; 

Δ3 Ελέγχθηκε η καλή λειτουργία των γραφικών ενδεικτών περιεκτικότητας 
οξυγόνου και πίεσης αδρανούς αερίου στο σύτημα διανομής; 

Δ4 Λειτουργούν καλά οι συναγερμοί προβλεπομένων ορίων, περιεκτικότητας 
οξυγόνου, θερμοκρασίας παραγομένου αδρανούς αερίου και πίεσης; 

Δ5 Ελέγχθηκαν οι ενδείξεις θερμοκρασίας παραγομένου αδρανούς, περιεκτι¬ 
κότητας οξυγόνου και πίεσης στο σύστημα διανομής/δεξαμενής; 

Δ6 Λειτουργεί καλά το σύστημα αυτομάτου διακοπής των αντλιών φορτίου σε 
περίπτωση βλάβης του συστήματος, ή παραγωγής αδρανούς αερίου κακής 
ποιότητας; Σε περίπτωση μη ύπαρξης αυτοματισμών υπάρχει κατάλληλη 
προς τούτο οργάνωση και ετοιμότητα πληρώματος; 

Δ7 Έχει περιορισθεί η πίεση στο σύστημα διανομής αδρανούς αερίου πριν από 
τη λήψη μετρήσεων και δειγμάτων μέχρι επιτρεπτών ορίων; 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 


Πλοίο Εγκ/ση 


Ναι/Όχι 

Ναι/'Οχι Ναι/Όχι 


Διαγράψτε το ναι ή όχι ανάλογα 

ΔΗΛΩΣΗ 

Έχουμε απαντήσει στα ερωτήματα αυτού του πίνακα ελέγχου και δηλώνουμε ότι οι απαντήσεις είναι σωστές και έχουν γίνει προετοιμασίες για 
να γίνουν επαναληπτικοί έλεγχοι όπου είναι αναγκαίο. 


Πλοίο Εγκατάσταση 


Θα γίνουν εργασίες καθαρισμού του Δ/Ξ κατά τη διάρκεια που αυτό πα¬ 
ραμένει αγκυροβολημένο στην εγκατάσταση; 

Εάν ναι έχει ενημερωθεί η Λιμ. Αρχή και η εγκατάσταση; 


Όνομα. Όνομα . . 

Βαθμός . θέση . . . 

Υπογραφή .. Υπογραφή 

Ώρα . 

Ημερομηνία.. 
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Αρρεηάίχ 

δΗΙΡ/δΗΟΚΕ δΑΡΕΤΥ ΟΗΕΟΚ ΕΙδΤ 

δΗίρ’δ Νβπιβ:.... 

ΒειίΗ: .. 

ϋβίε οί ΑΓΓΪν&Ι: .Ρο«: . 

Οεγ^ο Ιγρε:...Τίηνε οί Αϊτινοί: 


ΙΝδΤΚΙΙΟΤΙΟΝδ ΓΟΚ ΟΟΜΡΕΕΤΙΟΝ 


Ιη οπΙβΓ Ιο 6ε§ίη ιΗε ορεΓΒΐίοηβ ίΐ ίδ ΓεςυίΓεά εΙΙ ςυεδίίοη Ιο ΗεηηδννεΓ εά 3ννίεΓηΐΒΐίνε1γ.Ι_2_Ι . ΙΓ επ ΕίίίίτηΕΐίνε ΒηβννεΓ ίδ ηοΐ ροβδίΗΙε, ιΗε 
ΓεΒδοη δΗοιάά 6ε £ΐνεη αηά α^τεειτιεηΐ τεβεΗεΟ υροη ΕρρίΌρπαΙε ρΓεεΒίιΙίοηδ Ιο 6β 1&1ίεη ΗβΙννεεη ΐΗε δΗίρ Εηά ιΗε ΐεπηϊηάΐ. \ΥΗεΓε αηχ ςυβκ- 
ΐϊοηβ ίδ ηοΐ εοηβίάεΓεά (ο 6ε 3ρρ1ίείΐ61ε ε ηοίε ιο ιΗεΙ είίεεί βΗουΙά 6ε ίηβεΓίεά ίη 16ε γ6ιτι3γ 1<8 εοΐιίπιη. 

Ιΐ ίδ ενίάεηΐ ιΗεΙ ενειγ Γεβροηδί61ε ρεΓβοη ννΗο δί§ηδ ΐΗε άεείΒΓΕίίοη εΙ ΐ6ε εηά οί ΐ6ε εΗεεΗ ΙίβΙ Ηεβ ΐΗε ΓεδροηβίΗίΙίΙγ οίηγ ίοΓ ΐΗε Πείά Ηϊδ 
εοιηρείεηεγ, ιΗεΙ ίδ ΐΗε δΗϊρ ογ βΗοεε ίηδΙίΐΙΐΒΐίοη. Ιη βρίΐε οί ΐΗίδ οηε Οεπ πβε τεπίΕΓ^δ ογ ΓΟδεΓνΕΐίοηβ ίη Πείάβ ννΗίεΗ βΓβ ηοΐ οί 6ίδ εοηιρείβηεγ. 

(□ ) - (6ε ρΓεβεηεε οί ιΗίβ δγηιΗοΙ ίη ιΗε εοίηπιηδ «βΗίρ» ηηά «ίεπηίηβΐ» ίηάίεΒίεβ ιΗεΙ οίιεεΗδ δΚβΙΙ 6ε εΒΓπεά ουί 6γ ιΗε ρΒΠγ εοηεεπιεά. 

ΤΗε ρΓεδεηεε οί ι6ε ΙεΙΙεΓδ Α Εηά Ρ ίη ιΗε εοΐιπηη «Οοάε» ίηάίεαίεδ ιΗε ίο11οννίη§: 

Α — ΤΗε Γηεηΐίοηεά ρΓοεεάιίΓεδ Βηιΐ Β^τεεηιεηΐδ βΗεΙΙ 6ε ίη ννπΐίη§ ηηά δί§ηεά 6γ 6οΐΗ ρΕΓίίεβ. 

Ρ - Ιη ιΗε ΟΕδε οί ε ηε^αΐίνε ΕηδννεΓ ιΗε ορεΓΕίίοη βΗδΙΙ ηοΐ 6ε ε&Γπεά ουί ννίΐΗουΙ ιΗε ρεπηίδδίοη οί ιΗε ΡογΙ ΑιιΐΗοπίγ. 


ΡΑΚΤ Α 

ΒιάΗ Ιίςιιίάδ - ΟεηεΓΒΐ 


Α1 Ιδ ιΗε βΗίρ βεειίΓεΙγ ηηοοΓ 8 ( 1 ? 

Α2 Αγ6 βΓηβΓ^εηεγ ΐο\νίη§ ννίεεδ εοΓΓεεάγ ροδίΙίοηε(Ι? 

Α3 Ιδ ΐΗεΓε δΕίε Εεεεδδ Ηείννεεη δΗίρ Εηά δΗοΓε? 

Α4 Ιδ ιΗε δΗίρ Γεηάγ Ιο πιονε υηάεΓ ίΐδ οννη ροννεΓ? 

Α5 Ιδ ΐΗεΓε επ είίεείίνε άεεΗ νναεΗ ίη ΒΐΐεηάΕηεε οη ΗοεγτΙ βπ(Ι αάεςιίΕίε 
δυρεινίδίοη οη ιΗε ΙεπηίηΒΐ Εηά οη ιΗε δΗίρ? 

Α6 Ιδ ιΗε β£τεεά δΗίρ/δΗοΓε εοηιπιυηίοΕίίοη δγδίεηι ορεΓ3ΐίνε? 

Α7 ΗΕνε ρΓοεεάιίΓεβ ίοΓ οεγ§ο, ΗυηΗεΓ βπ<1 ΠεΙΙεβΙ Ηαηά1ΐη§ 6εεη β£τεεά? 

Α8 Η35 ιΗε ειηεΓ§εηον δΗυΙ άοννη ρΓοεεάιΐΓβ 6εεη Β§τεεά? 

Α9 Ατε ίΪΓε Ηοβεβ Εηά Πεε ίι§Η(ίη§ εςυίρηιεηΐ οη 6οεγ(Ι Εηά ΕδΗοΓε ροβί- 
Ιίοηεά Εηά ΓεΕάγ ίοΓ ίηιηιεάΐΕΐθ υδε? 

Α10 Αγο οβγ £0 Εηά ΗυηΗεΓ Ηοβεδ/ΕΓπΐδ ίη §οοά εοηάίΐίοη Εηά ρΓορεΗγ 
π§βεά Βηά, ννΗβΓε Ερρεορπηίε, εεΓίίίίεΕίεδ εΗεεΙίεά? 

ΑΙ1 Αγ8 βευρρεΓδ είίεείίνεΐγ ρ 1 υ§§εά Εηά άπρ (ΓΕγβ ίη ροδίΐίοη, 6οΐΗ οη 
6 οεγ(1 Εηά ΕδΗθΓε? 

Α12 Ατε ιιηυβεά οεγ§ο Εηά ΗιιηΗεΓ εοηηεείίοηδ ίηεΐυάίη^ ιΗε δΙεΓη άίδ- 
οΗεγ§ 8 Ιίηε, ίί Γιΐΐεά, 6ΐΕηΗεά? 

Α13 Αγ 8 δβΕ αηά ονετΗοΕΓά άίδεΠΕΓ^ε νδίνεβ, ννΗεη ηο( ίη υβε, εΐοβεά Εηά 
ΐΒδΗεά? 

Α14 Αγ8 8.11 οεγ^ο Εηά ΗυηΗεΓ ΙεπΗ Ιίάδ εΙοβε<ί? 

Α15 Ιδ ιΗε Ε^τεεά ΙειιΗ νεηΐίη§ δγβίεηι 6είη§ υβεά’ 

Α16 Ατε ΙΐΕπά ΐοΓοΗεδ οί επ ΒρρΓονεά ΐγρε? 

Α17 Ατε ροΓίίΐΗΙβ νΗΓ/ΙΙΗΕ ΐΓΕΠδεείνεΓδ οί επ Ερρτονεά Ιγρε? 

Α18 Αγο ιΗε δΗίρ’δ ηΐΕΐη ταάίο ΐΓΕηβηιίΐΙεΓ ΒεΓίαΙδ εΕΓίΗεά Βηά ΓΕάδΓδ 
βνήΐεΗεά οίί? 

Α19 Ατε εΐεείπε οβΗΙεβ ίο ροΓίηΗΙε εΙεείπεΕί εςυίρηΊεηί άίδοοηηεείεά ίΓοπι 
ροννεΓ? 

Α20 Αγο βΙΙ εχίεΓΠΒΐ άοοΓδ Εηά ροΓίδ ίη ιΗε ΕηιίάδΗίρδ ΕοεοηιπιοάΒΐίοη 
ε 1 θδεά? 

Α21 Αγ8 ε11 εχίεΓΠΒΐ άοοΓδ Εηά ροΓίδ ίη ιΗε εΛογ ΕοεοηιπιοάΒΐίοη 1 εΕάίη§ 
οηΐο ογ ονεΗοοΙαη£ ιΗε ΙεπΗ άεοΐί ο!οδεά? 

Α22 Αγο εϊγ εοηάίΐίοηίη^ ίηίΕΐιεδ ννΗίεΗ ηΐΕγ ρεΓηιίΐ ιΗε εηίεγ οί οεγ§ο νΕ- 
ροιίΓδ ε1οβεά? 

Α23 Αεε ννίηάονν-(γρε εϊγ εοηάίΐίοηίη§ υηίΐδ άίδεοηηεεΐεά? 

Α24 Αγο 8 τηο 1 <ίη§ ΓεςυΪΓεηιεηΐδ 6είη§ ο 6 β 8 Γνεά? 


δΗίρ 

Τεπηί- 

πεΙ 

ΰοάε 

□ 

□ 


□ 

□ 


□ 

□ 




Ρ 

□ ' 

□ 


• □ 

□ 

Α 

□ 

□ 

■ Α 

□ 

' □ ■ 

Α 


□ 


□ 

□ 


□ ' 

□ 


□ 

□ - 


□ 

□ 


□ 

. □ 


□ . 

□ 

Α 

□ 

□ 


□ 

□ 


□ 



□ 

' □ 


□ 

□ 


□ 

□ 


□ 

□ 


□ 

□ 


□ 

□ 



ΚεηίΕΓίίδ 
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Α25 Ατο ιΗβ ΓεςυίΓβΓηβηίδ Γογ ιΗβ υδβ οΓ §»11βν βηά οιΗογ οοο!<ίη§ 3.ρρϋ- 

311065 6βίη§ θΙ)8βΓνβ(Ι? 

Α26 Αγο ηαΐίβά 1ϊ@Ηΐ ΓβςυίΓοπιβηΐδ Ββΐη§ ο6δβΓνβ<1? 

Α27 Ιδ ιΗογο ρΓονίβίοη Γογ βη βπιβΓ^βηογ οδοβρβ ροδδΐ1>ΐ1ΐΙγ? 

Α28 Αγο δΐιίΠοίβπΙ ρβΓβοηηβΙ οη ΒοηγοΙ αηά βδΚοΓβ Ιο οΙβ&Ι ινΐΐΗ »η οοιογ- 
§βηογ? 

Α29 Αγο «ΙβςυβΙβ ίηδυ1α(ίη§ πιβηηδ ϊη ρΐαοβ ΐη ΐίιβ δΗίρ/δΗοΓβ οοηηβοϋοη? 
Α30 Ηηνο πΐ638ίΐΓ0δ Ιιβοη ΙπΙίβπ Ιο βηδίΐΓβ δϋΓΠοίοπΐ ρυπιρΓοοπι νβηΐΐΐ3ΐΐοη? 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 


I 

ΡΑΚΤ Β 

Αε1(1ίΙΐοη3ΐ ΟΗβοΙίδ - Βυΐΐς ϋςιιϊΒ ΟιβπιΐοαΙδ 

51ιϊρ 

ΤβΓΓηϊ- 

ηα! 

Οοάβ 

ΠεηιαΓίίδ 


Β1 Ιβ ΐηίοπηηΐΐοη βνβΐΙαΒΙο §ίνίη§ ιΗβ ηβοβδδβΓγ (ΙβΙα Γογ ιΗβ δβίβ Ηαηοΐΐίης 
οί ΐΗβ 03Γ§ο ϊηο1υ(1ϊη§, ννΚβΓΟ βρρΙΐοαΜβ α τηβηυίβοΙυΓβ’δ ίηΗϊΒίΐίοη οογ- 

ΙΐΓιο3ΐβ? 

Β2 Ιδ δΐιΓΓιοίοηΙ αηεΐ δΐιΐΙηΒΙβ ρΓοίβοΙίνβ οςιιΐρηηβηΐ (ΐηοίικϋηξ δοΐί - οοη- 
Ιαΐηοά Ι)Γ€3ΐΚίη§ βρρ&Γ3ΐυδ) 3Π(1 ρΓοίβοΙίνβ ο1οΐΐιίη§ Γ63(Ιν Γογ ΐΓηπιβοΙίαΙε 
11δβ? 

Β3 Αγο οοιιπΙογ ηηβηδίίΓΟδ 3§3Ϊη8ΐ αοοΐΒοηΐηΙ ρβΓδοηβΙ οοηΐηοΐ ινΐΐΗ ιΗβ ο3Γ§ο 

3§Γ0β<1? 

Β4 Ιδ ιΗβ οεγ^ο Ηαηι11ίη§ τβΐβ οοηιρβίίΒΙε ννΐΐΗ ιΗβ &υΙοιτΐ3ΐίο βΗιιΙ 8ο\νη βγβ- 

ΙΟΓΠ ίί ΐη 1156? 

Β5 Αγο οβγ§ο δγδίβιη @3υ@6δ αηοΐ αΐβπηδ οοίτβοΐΐγ δβΐ βικί ΐη β §οο(1 οπ!©γ? 
Β6 Αγο ροηβΒΙο ναροιίΓ (ΙβΙβοΙΐοη ΐηδίπηηβηΐδ Γββάΐΐγ 3ν3Ϊΐ3Ϊι1β Γογ ιΗβ 
ρΓοάυοίδ Ιο Ββ ΗβηΒ1ο(1? 

Β7 Ηβδ ίηίοΓπΐ3ΐίοη οί Πγο Γι§Ηΐίη§ ιηβ(]Ϊ3 3ηά ρΓοοβάιΐΓβδ Βοβη οχοΗβη^βεΡ 
Β8 Ατβ ΐΓ3ηδίθΓ Ηοδβδ οί δμίΙοΒΙο Γη3ΐβΓΪ3ΐ ΓΟδΐβίβηοβ Ιο ιΗβ αοίΐοη οί ιΗβ οβτ- 

βΟβδ? 

Β9 Ιδ ΐΐιε 03 γ§ο Η3η<Γ1ίη§ ί>βίη§ ρογΓογπι 6<1 ννίΐΗ ιΗβ ρΓοπηβηβηΙ ϊηβΐ&ΐΐβοΐ 
ρΐρβίΐηβ δΥ5Ϊ6Γηδ? 


□ ■ ■ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ · 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 




Α 



Ρ 



ΡΑΚΤ 0 

Αά<ϋΐϊοη3ΐ ΟΐιεοΙίδ - Βιαίΐο ΒΐςαβΓιο<Ι Οαδβδ 

5Ηΐρ 

ΤβΓΓΠί- 

ηβΐ 

Οοιίβ 

Κθ1Ή3Γΐί5 


01 

Ιδ ΐηίοπη3ΐΐοη ηνβΐΙβΒΙο §ίνΐη§ ΐΐιε ηεοεδββΓγ ΓΪ3ΐ3 Γογ ιΗβ δβίβ Ηηηάΐΐηβ 
οί ιΗβ 03Γ§0 ίηοΐυοίίηβ, ννΙιβΓβ αρρϋοαΒΙο, & ηιηηυίβοΐιΐΓβΓ’δ ϊηΗΐΒΐΐΐοη 
ΟβΓΐΐΠθ3ΐβ? 

□ 

□ 

02 

Ιδ (Ηβ ννβΙβΓ δρΓ3γ δγδΙΟΠΙ Γ03<1γ ίθΓ 11δβ? 

□ 

□ 

03 

Ιδ δυΓΠοίεηΙ βικί βυΐΙηΒΙβ ρΓοίβοΙίνβ βςυϊρηιβηΐ (ΐηοίικίΐης δβΐί- 
οοηΐ3Ϊηο(1 ΐΐΓ63ΐΐιίη2 βρρβοαίυδ) ίΐηιΐ ρΓοίβοΙίνβ ο1οΐΗΐη§ τεβιΐγ Γογ ίπι- 
πΐ6(1Ϊ3ΐε αββ? 

□ 

□ 

04 

Αγο νοιοί δρβοεδ ρΓοροΓίγ ΐηοΓίβο! ν/ΐιβΓΟ ΓβφΐΪΓβά? 

□ 


05 

Αγο βΐΐ ΓβπιοΙβ οοπΙγοΙ νβίνοβ ΐη ννοΓίίΐηβ ογ8ογ? 

□ 

□ 

06 

Αγο 03Γ§ο ΙαηΚ βηίοΐγ Γβΐΐβί νβίνβδ Ιΐηεά ιιρ Ιο ιΗβ δΐιΐρ’δ νβη1ίη§ δγδίβπι 
αηά 3Γβ Βγ-ρβδδβδ ο1οδθ(1? 

□ 


07 

Αγο ιΗβ ΓβςιιΪΓβοΙ 03Γ§ο ρυηιρδ 3η<1 οοπιρΓβδδοΓδ ΐη §οο8 οπΓογ, ηηά 
Ηβνβ ιΗβ ηίηχΐπΐυπί \νθΛΐη0 ρΓβδδϋΓΟδ Βββη 3@Γ0β(1 ΒβΙννββη δΐΐΐρ 3Π(Ι 
δΙΐΟΓβ? 

- □ 

□ 

08 

Ιδ ΓεΙίηυεΠοΕίΐοη οη ΐιοΐΙ οίί οοηΐτοί βςυϊρηιβηΐ ΐη §οο(Γ 0Γ(1εΓ? 

□ 


09 

Ιβ §βδ (ΙβΙεοΐΐοη εςυΐρηιβηΐ δβΐ Γογ ΐΚβ 03Γ@ο, οβΙίΐΐΓβΙειΙ 3η<1 ΐη @οοά 
ογ8ογ? 

□ 

□ 

010 

Αγο 03γ§ο βγδίβπι §3υ§βδ 3η<1 ηΐηπηδ οοΓΓβοΐΙγ δβΐ Άηά ΐη @οοΒ οπΙβΓ? 

□ 

□ 

011 

Αγο βΓηοΓ§βηογ δΚυΙ εΐον/η βγδίβηΐδ ννοΓΪ4Ϊη§ ρΓορβΓΐγ? 

□ 

□ 
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012 ϋοεβ βΗοτε Ηηονν (Ηε ο1οδίη§ Γ3ίε οίδίιιρ'δ ΗυίοπίΕίιε νΕίνεβ' άοβ& δΗίρ 
Ηανβ βίηιϊΐΕΓ (ίεί&ίΐδ οί βΗοΓβ 8γ8(επι? 

013 Η38 ίηίοπηβίίοη Ηεεη εχοΗ3η§ε<1 Βε(\νεεη βΗίρ αηά βΚοΓβ οη ηηίηίπηιπι 
ννΟΓίίίηβ ΙβηΐρβΓΕίϋΓβδ οί (Ηε 03Γ§0 3ν8ΐ6ΙΤ15? 


□ 

□ 


□ Α 

□ Α 



ΡΑΚΤ ϋ 

ΙΝΕΚΤ 0Α5 8Υ5ΤΕΜ 

δΗίρ 

Τεπηί- 

ηβΐ 

Οοάε 

ΚεηιβΓίίδ 


ϋΐ ΑΓε (Ηβ ηβ06533Γ\' ρΟΓίβΒΙε οχνββη 3Π3ΐγ86Γ8 Γ83(1γ ίοΓ 1Π1016(113(6 ϋ86? 
Ηβνβ (Ηεγ Ηεεη ίεβ(ε<1 ηπ< 1 3<1]υ8(β<1 ΒείοΓε υδε? 

Ό2 Ηβδ (Ηε ρεπτίΗηεηΐ οχγ§εη βηβΙγζεΓ Ηεεη 3(1]υ8(βι1 3η<1 ζεΓοεοΙ ΒείοΓε 

ΙΙ8€? 

ϋ3 Η38 (Ηε §οοιί ίυηε(ίοηίη§ οί (Ηε §Γ3ρΗίο οχγ§εη βηαΙγζεΓβ &ηά ΐηεΓΐ §38 
ρΓεβδϋΓβ §3η§εβ Ηεεη εΗεοΗε<1 ϊηΐο (Ηε (ΙίδίπΒυίίοη 8γδ(επι? 

ϋ4 Αγ 6 (Ηε αίαπη (Ιενίεβδ ίοΓ (Ηε ίοΓεβεεβΒΙε 1 ϊγπϊ( 5 οί (Ηε οχγ§εη αηβΙγζεΓ, 
(Ηε Ιειτιρ6Γ3(υΓε οί ρηχίυεεά ϊηειΐ §38 εγκΙ (Ηε ρΓεδδΐίΓε ίη ρετίεεί ίυηε- 
(ίοηίη§ εοη<1ί(ίοη? 

ϋ5 Ηβνε (Ηε ίηιΐίοβίίοηδ οί (Ηε ΙβηιρεΓβΙϋΓβ οί ρπκΙυεε<1 ίηεΓ( §38, οί (Ηε 
οχγ§εη εοη(εη( αηά ρΓεβδυτε ϊη (Ηε άίδίπΒυίίοη δγδίετη/ίβηΗδ Ηεεη 
εΗεεΗε<Ι? 

■ ϋ6 Ιβ (Ηε »υ(οηΐ3(ϊε δΗυί (Ιοννη δγδίεηι οί (Ηε οεγ§ο ρυηιρδ ϊη ρει-ίεεί ορεΓβί- 
ϊη§ εοη<1ίίίοη ίη 03βε (ΗεΓε ίβ 3 ίΕΪΐυΓε ογ (Ηε ρΓοάιιείίοη οί ροοΓ ςιιβίήγ 
ίηεΓί §38? Ιη 0386 (ΗεΓε ίβ ηο αυΐοοιβήοη, ϊβ (Ηε εΓενν οΓ§3ηίζε<1 βηά 
τεαείγ (ο 3ε(? 

ϋ7 Η38 (Ηε ρΓεδδΐίΓε ίη (Ηε ίηεί( §38 (ΙίδίπΒυίίοη δγβίεπι '<4ίπιίηίβΗεε1 ΗείοΓε 
(Ηε (3ΐάη§ οί (ηεβδυΓεηιεηίδ 3η(1 53ηιρ1ε5 (ο ρεπηίδδίΗΙε 1ίπιί(δ? 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 


δΗίρ 8 Ηογ6 

Αγ 6 ίβηΗ ε1ε3ηίη§ ορεΓ3(ίοηδ ρίβηηεά άυπη§ (Ηε βΗίρ’β 8(3γ 3ΐοη§δί(ΐ6 (Ηε 

δΗοΓε ίη8(3ΐΐ3ίίοη? Υεβ/Νο* 

Ιί 8ο, Η3νε (Ηε ροη 3υ(Ηοπ(γ 3η<1 (8Γπιίη3ΐ Ηεεη ίηίθΓηΐ8<1? Υεδ/Νο* Υεβ/Νο* 


*0ε1είε Υεβ οί Νο 38 ΕρροΠίβΙε 

ΟΕΟΕΑΚΑΤΙΟΝ 

\^ε Ηβνε οΗεεΙίεοΙ, ινίιβΓε βρρορπβίε ρίη(Ιγ, (Ηε ίίεηΐδ οη (Ηίδ εΗεεΗ Ηδί, 3η<1 Ηβνε ββΐίδίιειί ουΓδεΙνεβ (ΗβΙ (Ηε εηίπεδ ννε Ηβνε ηΐ3(Ιε βΓε 
εοΓΓεεί ίο (Ηε Ηεδ( οί ουι· Ι<ηο\ν1β(1§ε, 3η<1 3ΓΓ3η§επιεηίδ Ηβνε Ηεεη οιβιΐε (ο εβΓΓγ ουί Γερε(ί(ίνε εΗεεΗβ 3δ ηεεεβδβΓγ. 


Γογ 8Ηίρ 


Γογ Τεπτιίηβΐ 


Νβπιε . . 
ΚβηΗ . . . 
8ί§η3(υΓε 


Τίηιε 

ϋβ(ε 


Νεπιο . . 
Ροδίίίοη . 
δί§η3(υΓ8 
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ΦΕΚ 518 


Α ρ. 3131/79/89 (2) 

Έγκριση του ειδικού κανονισμού του Λιμένα Κατακόλου αριθμ. 15. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

Σύμφωνα με: 

1. Τις διατάξεις του αρ. 156τουΝ.Δ. 187/73 «περί Κωδικός Δημό¬ 
σιου Ναυτικού Δικαίου». 

2. Το έγγραφο του Νομάρχη Ηλείας αριθ. 12728/19.5.89. 

3. Το σχέδιο του Ειδικού Κανονισμού του Λιμένα Κατακόλου που 

μας υποβλήθηκε με την αναφορά της Λιμενικής Αρχής Κατακόλου- 
αριθ. 3122.2/4/89/22.5.89 επειδή με τις παραπάνω διατάξεις ρυθ¬ 
μίζονται θέματα, που κανονίζουν την εύρυθμη λειτουργία του λιμένα, 
αποφασίζουμε: ./ 

Άρθρο μόνο 

α. Εγκρίνουμε τον παρακάτω Ειδικό Κανονισμό του Λιμένα Κατακό¬ 
λου αριθ; 15. 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 
ΑΡΙΘ. 15 

Κανονισμός για τα μέτρα ασφαλείας κατά τις διενεργούμενες στις εγκα¬ 
ταστάσεις εργασίας φόρτωσης ή εκφόρτωσης πετρελαιοειδών, επι¬ 
κινδύνων υγρών χημικών χύμα και υγροποιημένων αερίων χύμα 
που μεταφέρονται με δεξαμενόπλοια. 

Ο ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 
Έχοντας υπόψη: 

α. Τις διατάξεις του δια του από 9 Ιουνίου 1948 Β.Δ. Κωδικοποιηθέ- 
ντος Νόμου 499/1947 «περί πειθαρχικής εξουσίας των Προϊσταμένων 
Λιμενικών Αρχών» (ΦΕΚ 162 Α) συνδυαζόμενες με τα άρθρα 141 - 
157 του Ν.Δ. 187/73 με το οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας Δημόσιου 
Ναυτικού Δικαίου (ΦΕΚ 261 Α/73). 

β. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 444/70 «περί αρμοδιότητας Λ.Σ. και σχέ¬ 
σεων προς τας αρμοδιότητας των Σωμάτων Ασφαλείας» (ΦΕΚ 39/Α), 
αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1 
Όρια ισχύος 

Ο Ειδικός αυτός Κανονισμός Λιμένα ισχύει στη χερσαία και θαλάσσια 
ζώνη του, τους λιμένες, τους όρμους, καθώς και τη θαλάσσια έκταση 
της περιοχής δικαιοδοσίας της Λιμενικής Αρχής και των υφισταμένων 
των Λιμενικών Σταθμών και Υπαλλήλων Λιμένα, όπως αυτή καθορίζε¬ 
ται από τις κείμενες διατάξεις. 

Άρθρο 2 

Εφαρμογή του κανονισμού 

Ο Ειδικός αυτός Κανονισμός Λιμένα εφαρμόζεται κατά τις εργασίες 
φόρτωσης ή εκφόρτωσης χύδην πετρελαιοειδών, επικινδύνων υγρών 
χημικών ή υγροποιημένων αερίων από δεξαμενόπλοια σε εγκαταστά¬ 
σεις,· και αντίστροφα. 

Άρθρο 3 
Ορισμοί 

Κατά την εφαρμογή του Κανονισμού αυτού νοούνται ως: 
α) Δεξαμενόπλοιο: 

Κάθε σκάφος ή πλωτό γενικά ναυπήγημα, που είναι κατασκευασμένο 
ή μετασκευασμένο και προορίζεται με το μεγαλύτερο τμήμα του χώρου 
του. να μεταφέρει, αυτοδύναμα ή με ρυμούλκηση, πετρελαιοειδή ή επι¬ 
κίνδυνα υγρά χημικά χύμα ή υγροποιημένα αέρια χύμα, 
β) Πετρελαιοειδή: 

Το αργό πετρέλαιο, τα υγρά προϊόντα διύλισής του και τα μίγματα με 
περιεκτικότητα πετρελαίου σε οποιαδήποτε αναλογία (πετρελαιοειδή 
κατάλοιπα). Ειδικότερα σαν πετρελαιοειδή νοούνται αυτά που περιλαμ¬ 
βάνει ο σχετικός κατάλογος του παραρτήματος I της ΜΑΚΡΟΣ (Ν. 
1269/82) όπως κάθε φορά ισχύει, 
γ) Υγρά χημικά: 

Υγρές επικίνδυνες ή επιβλαβείς χημικές ουσίες είναι αυτές που περι¬ 
λαμβάνονται στα κεφάλαια VI και 17 των κωδίκων ΒΟΗ και ΙΒΟ αντί¬ 
στοιχα και του παραρτήματος II της ΜΑΚΡΟΣ (Ν. 1269/82) όπως 
κάθε φορά ισχύουν. 


0) ιγροποιημενα αέρια: 

Υγροποιημένα αέρια είναι αυτά που περιλαμβάνονται στα κεφάλαια 
XIX και 19 .των Κωδίκων 00 και 100 αντίστοιχα. 

ε) Εγκαταστάσεις: 

Οι κάθε μορφής και είδους εγκαταστάσεις που είναι εφοδιασμένες αρ- 
μοδίως με σχετική άδεια λειτουργίας, έχουν μόνιμο - εν όλω ή εν μέρει 
— σύστημα σωληνώσεων, χερσαίων ή τοποθετημένων επί ή υπό τη θά¬ 
λασσα και χρησιμοποιούνται για τη φόρτωση ή εκφόρτωση των δεξαμε¬ 
νοπλοίων. 

στ) Υπεύθυνος φορτοεκφόρτωσης εγκατάστασης: 

Το φυσικό πρόσωπο, που ορίζεται από τη διεύθυνση της εγκαταστά- 
σεως, για την εξασφάλιση και επιτήρηση της εφαρμογής των μέτρων 
ασφαλείας στην εγκατάσταση και την προετοιμασία εκτέλεσης και συ¬ 
μπλήρωσης της διαδικασίας φορτοεκφόρτωσης πετρελαιοειδών, επικιν¬ 
δύνων υγρών χημικών χύμα και υγροποιημένων αερίων χύμα σε/από 
Δ/Ξ. 

Για τον κανονισμό αυτό στην έννοια της παραπάνω διαδικασίας συ- 
μπεριλαμβάνεται η υποδοχή και αναχώρηση του δεξαμενοπλοίου. Ο 
υπεύθυνος φορτοεκφόρτωσης μιας εγκατάστασης πρέπει να είναι: 

1) Μηχανολόγος Μηχανικός ή Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχα¬ 

νικός ή Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός ή Χημικός Μηχανικός Δι¬ 
πλωματούχος Ανώτατης ημεδαπής ή ισότιμης αναγνωρισμένης αλλο¬ 
δαπής Σχολής με προϋπηρεσία σε εγκατάσταση δύο (2) τουλάχιστον 
ετών. , 

2) Τεχνολόγος Μηχανικός των αντιστοίχων παραπάνω ειδικοτήτων 
πτυχιούχος ανώτερης ημεδαπής ή ισότιμης αλλοδαπής Σχολής με 
προϋπηρεσία τεσσάρων (4) τουλάχιστον ετών σε εγκαταστάσεις. 

3) Πλοίαρχος Α' τάξεως Ε.Ν. με τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία 

Πλοιάρχου Α' ή Β' σε Δ/Ξ. ' 

4) Μηχανικός Α’ τάξεως Ε.Ν. με τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία 
Μηχανικού Α' σε Δ/Ξ και ενός (1) έτους σε εγκατάσταση. 

Επί μια διετία από τη δημοσίευση του παρόντος είναι δυνατόν να ορι- 
σθεί ως υπεύθυνος φορτοεκφόρτωσης της εγκατάστασης υπάλληλος της 
ίδιας που στερείται των τυπικών προσόντων αλλά έχει τη σχετική εμπει¬ 
ρία σ’ αυτήν. 

ζ) Υπεύθυνος πλοίου: 

Ο Πλοίαρχος ή ο αξιωματικός καταστρώματος του Δ/Ξ που ορίζεται 
από αυτόν. 

Άρθρο 4 

Εφαρμογή 

Ο Κανονισμός αυτός έχει εφαρμογή στα υπό Ελληνική ή ξένη σημαία 
Δ/Ξ που διενεργούν εργασίες φόρτωσης ή εκφόρτωσης πετρελαιοειδών, 
υγρών χημικών χύμα ή υγροποιημένων αερίων χύμα στις εντός της ελ¬ 
ληνικής επικράτειας εγκαταστάσεις. 

\ 

Άρθρο 5 / 

Μέτρα ασφαλείας 

1. Πριν από την έναρξη των εργασιών φόρτωσης ή εκφόρτωσης συ¬ 
μπληρώνονται και υπογράφονται σε τρία (3) αντίγραφα από τον 
Πλοίαρχο ή τον εξουσιοδοτημένο από αυτόν αξιωματικό του Δ/Ξ και 
του υπεύθυνο φορτοεκφόρτωσης εγκατάστασης, κατάλληλοι, ανάλογα 
με το είδος του φορτίου και την κατηγορία του Δ/Ξ, πίνακες ερωτημα¬ 
τολογίων ελέγχου μέτρων ασφαλείας (0ΗΕ0Κ ΣΙδΤ). Τα κείμενα αυ¬ 
τών με στοιχεία Α, Β, Γ και Δ στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, πα¬ 
ρατίθενται ως παράρτημα στο τέλος του παρόντος κανονισμού και απο¬ 
τελούν αναπόσπαστο μέρος αυτού. Από ένα αντίγραφο παίρνουν ο 
Πλοίαρχος ή ο εξουσιοδοτημένος από αυτόν αξιωματικός του Δ/Ξ και ο 
υπεύθυνος φορτοεκφόρτωσης της εγκατάστασης. Το τρίτο αντίγραφο θα 
παραμένει στην εγκατάσταση και θα παραλαμβάνεται από τη Λιμενική 

Α ρχή· 

2. Με μέριμνα των αναφερομένων στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου 
θα πρέπει να έχει εξασφαλισθεί κατά τη φορτοεκφόρτωσης η σχολαστική 
τήρηση των μέτρων ασφαλείας όπως αυτά καθορίζονται από τους αντί¬ 
στοιχους οδηγούς ασφαλείας για τα πετρελαιοειδή, τα χύμα χημικά και 
τα υγροποιημένα αέρια χύμα που έχουν εκδοθεί από το Διεθνές Ναυτι¬ 
λιακό Επιμελητήριο (ΙΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΣ ΟΗΑΜΒΕΚ ΟΕ 8ΗΙΡ- 
ΡΙΝΟ), το διεθνές φόρουμ εταιρειών πετρελαίου (ΟΙΣ 00ΜΡΑΝΙΕ5 
ΙΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΣ ΜΑΚΙΝΕ ΕΟΚΣ'Μ) και τη διεθνή ένωση Λιμένων 
(ΙΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΣ Α55Ο0ΙΑΤΙΟΝ ΟΓ ΡΟΚΤ5 ΑΝΟ ΗΑΚΒΟΚ8), 
όπως κάθε φορά ενημερώνονται. 
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Επίσης θα τηρούνται τα μέτρα προστασίας του θαλασσίου περιβάλλο¬ 
ντος όπως αυτά προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. 

' Άρθρο 6 

Διενέργεια εργασιών φόρτωσης ή εκφόρτωσης 
κατά τη διάρκεια της νύχτας 

Οι εργασίες φόρτωσης ή εκφόρτωσης επιτρέπεται να γίνονται και 
κατά τη διάρκεια της νύχτας με την προϋπόθεση να υπάρχει άπλετος 
και κατάλληλος φωτισμός στην προβλήτα ή αποβάθρα και το πλοίο. 
Ιδιαίτερα θα πρέπει να φωτίζονται τα μέσα πρόσβασης στο Δ/Ξ. Επίσης 
στην περίπτωση που το σύστημα σωληνώσεων βρίσκεται στη θάλασσα 
(8ΕΑ ΕΙΝΕ ΤΕΚΜΙΝΑΕ) θα πρέπει η περιοχή των ευκάμπτων σωλη¬ 
νώσεων να φωτίζεται επαρκώς όταν αυτό βέβαια είναι ασφαλές και πρα¬ 
κτικό. 

Η έννοια της νύχτας για την εφαρμογή του παρόντος νοείται μία ώρα 
μετά τη δύση μέχρι μία ώρα πριν την ανατολή του ήλιου. 

Άρθρο 7 

Καταργούμενες διατάξεις 

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισμού, καταργούνται τα 
άρθρα 157 μέχρι 164 τόυ Γενικού Κανονισμού Λιμένα Κατακόλου 
(ΦΕΚ 260/Β/27.3.78) καθώς και κάθε άλλη διάταξη που ανάγεται σε 
θέματα που ρυθμίζονται από αυτόν ή αντίκεινται στις διατάξεις του. 


Άρθρο 8 
Τελικές διατάξεις 

1. Οι παραβάτες του παρόντος, η ισχύς του οποίου αρχίζει από τη δη¬ 
μοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και η εκτέλεσή του 
ανατίθεται στα Λιμενικά Όργανα της Υπηρεσίας μας, ανεξάρτητα από 
τις αστικές και ποινικές ευθύνες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 
υπόκεινται και στις κυρώσεις του άρθρου 157 του Ν.Δ. 187/73 (ΦΕΚ 
261 Α/73) με το οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας Δημοσίου Ναυτικού Δι¬ 
καίου. όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 207/85 (ΦΕΚ 76/Α/ 
3.5.85). 

2. Σε περιπτώσεις κρίσεως ή πολέμου οι διατάξεις του παρόντος κα¬ 
νονισμού αναστέλλονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτι¬ 
λίας. 

Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ 

Ανθ/ρχος ΠΑΝΑΓ. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 

β. Ορίζουμε ημερομηνία έναρξης ισχύος του Κανονισμού αυτού την 
ημέρα δημοσίευσης του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Πειραιάς, 29 Μαΐου 1989 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΤΕΙΜΤΙΔΑΚΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΟΙΟΥ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΗΡΑΣ 


Όνομα πλοίου: .. 

Εγκατάσταση: . 

Λιμάνι: . 

Ημερομηνία Άφιξης: . 

Ώρα ασφαλούς πρόσδεσης:. 

Είδος φορτίου:. 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ: 


Για να αρχίσει η εκτέλεση των εργασιών απαιτείται να συμπληρωθούν όλες οι ερωτήσεις καταφατικά 1 ^1 . Εάν μία ερώτηση δεν μπορεί να 
απαντηθή καταφατικά, πρέπει να αιτιολογηθή και να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα στο πλοίο και την εγκατάσταση. Όταν κάποια ερώτηση δεν 
είναι δυνατόν να έχει εφαρμογή αυτό πρέπει να καταχωρηθή στη στήλη των παρατηρήσεων. 

Εξυπακούεται ότι ο κάθε υπεύθυνος που υπογράφει τη δήλωση στο τέλος του πίνακα ελέγχου έχει ευθύνη μόνο για τον τομέα αρμοδιότητάς του, 
δηλαδή το πλοίο ή την εγκατάσταση ξηράς. Εν τούτοις αυτός έχει δικαίωμα να διατυπώσει παρατηρήσεις και να επιφυλαχθεί και για σημεία που δεν 
τον αφορούν. 

(I—I) - Η παρουσία αυτού του συμβόλου στη στήλη «πλοίο» ή στη στήλη «εγκατάσταση» ή και στα δύο δείχνει το ενδιαφερόμενο μέρος από το 
οποίο απαιτείται να γίνει έλεγχος και συμπλήρωση. 

Η παρουσία των γραμμάτων Α και Ρ στη στήλη «κώδικας» σημαίνει τα παρακάτω: 

Α - Οι μνημονευόμενες διαδικασίες και συμφωνίες θα πρέπει να είναι γραπτές και υπογραμμένες και από τα δύο μέρη. 

Ρ - Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης η φορτοεκφόρτωση θα διενεργείται μετά από άδεια της Λιμενικής Αρχής. 


ΜΕΡΟΣ Α. 

Γενικοί Έλεγχοι Πλοίο Εγκ/ση Κώδικας Παρατηρήσεις 

(Πετρελαιοειδή - Χημικά 
Υγροποιημένα αέρια) 


Α1 Το πλοίο είναι ασφαλώς προαδεδεμένο; 

Α2 Τα συρματόσχοινα εκτάκτου ανάγκης (ρυμούλκησης) έχουν τοποθετηθεί 
σωστά; 

Α3 Υπάρχει ασφαλής πρόσβαση μεταξύ πλοίου και ξηράς; 

Α4 Το πλοίο είναι έτοιμο να κινηθεί αυτοδύναμα; 

Α5 Γίνεται σωστά και αποτελεσματικά η φυλακή στο πλοίο και υπάρχει 
διαρκής επιτήρηση στο πλοίο και στην εγκατάσταση ξηράς; 

Α6 Είναι το συμφωνημένο σύστημα επικοινωνίας πλοίου - εγκατάστασης σε 
συνεχή λειτουργία; 

Α7 Έχουν συμφωνηθεί οι διαδικασίες για το χειρισμό του φορτίου, των καυ¬ 
σίμων και του έρματος; 

Α8 Έχει συμφωνηθεί η διαδικασία διακοπής της φορτοεκφόρτωσης σε περί¬ 
πτωση. έκτακτης ανάγκης; .... 

Α9 Οι εύκαμπτοι σωλήνες πυρκαϊάς και ο πυροσβεστικός εξοπλισμός είναι 
κατάλληλα τοποθετημένοι επάνω στο πλοίο και στην εγκατάσταση και 
έτοιμοι για άμεση χρήση; 

Α10 Οι ελαστικοί σωλήνες - βραχίονες του φορτίου και των καυσίμων είναι σε 
καλή κατάσταση, σωστά αναρτημένοι και συνδεδεμένοι και όταν απαιτεί¬ 
ται αποδεικνύεται η καταλληλότητά τους; 

Α11 Τα μπούνια είναι στεγανά κλεισμένα και τα δοχεία ή πλαίσια αποστράγ¬ 
γισης έχουν τοποθετηθεί καταλλήλως τόσο στο πλοίο όσο και στην εγκα¬ 
τάσταση; 

ΑΙ2 Οι αχρηαιμοποίητες συνδέσεις φορτίου και καυσίμων, συμπεριλαμβανο- 
μένης της πρυμναίας γραμμής εκφόρτωσης αν υπάρχει, έχουν απομονω¬ 
θεί με τυφλή φλάντζα; 

Α13 Τα επιστόμια αναρρόφησης θαλάσσης και πλευρικών εξαγωγών, όταν 
δεν χρησιμοποιούνται, είναι κλειστά και ασφαλισμένα; 

Α14 Τα καπάκια των δεξαμενών φορτίου και των καυσίμων για τις ανάγκες 
του πλοίου είναι κλειστά; 

Α15 Χρησιμοποιείται το συμφωνημένο σύστημα εξαερισμού των δεξαμενών; 

Α16 Οι φακοί χειρός είναι εγκεκριμένου τύπου; 

Α17 Οι φορητοί πομποδέκτες νΗΕ/υΗΕ είναι εγκεκριμένου τύπου; 

Α18 Οι κεραίες του κεντρικού ραδιοπομπού του πλοίου είναι γειωμένες και τα 
ραντάρ εκτός λειτουργίας; 

Α19 Όλα τα καλώδια των φορητών ηλεκτρικών συσκευών έχουν αποσυνδεθεί 
από την πηγή τροφοδοσίας; 
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^20 Είναι κλειστές όλες οι εξωτερικές πόρτες και φινιστρίνια ενδιαίτησης στη 
μέση του πλοίου; 

Α21 Στους πρυμναίους χώρους ενδιαίτησης είναι κλειστές όλες οι πόρτες που 
οδηγούν και τα φινιστρίνια που βλέπουν προς ή πάνω από το κατά¬ 
στρωμα δεξαμενών; 

Α22 Έχουν κλειστεί οι εισαγωγές κλιματισμού εσωτερικών χώρων απ’ όπου 
θα μπορούσαν να εισέλθουν επικίνδυνα για την ασφάλεια αέρια; 

Α23 Οι ατομικές συσκευές κλιματισμού τύπου παραθύρου έχουν αποσυνδεθεί 
από την πηγή τροφοδοσίας; 

3 

Α24 Τηρούνται οι περιορισμοί - κανονισμοί για το κάπνισμα; 

Α25 Τηρούνται οι περιορισμοί - κανονισμοί για τη χρήση του μαγειριού, και 
λοιπών συσκευών μαγειρικής; 

Α26 Τηρούνται οι περιορισμοί - κανονισμοί για τα γυμνά φώτα (γυμνή φλόγα 
- θερμή επιφάνεια); 

Α27 Υπάρχει πρόβλεψη εγκατάληψης του πλοίου σε περίπτωση έκτακτης 
ανάγκης; 

Α28 Υπάρχει επαρκές προσωπικό στο πλοίο και στην εγκατάσταση για την 
αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης; 

Α29 Υπάρχουν κατάλληλα μέσα μόνωσης στη σύνδεση πλοίου - εγκατάστα- 

σης; 

Α30 Έχουν ληφθεί μέτρα για να εξασφαλιαθεί επαρκής αερισμός στο αντλιο¬ 
στάσιο; 
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ΜΕΡΟΣ Β. 

Πρόσθετοι έλεγχοι - επικίνδυνα υγρά χημικά 
χύμα 

Πλοίο 

Εγκ/ση Κώδικας 

Παρατηρήσεις 


Β1 Υπάρχουν πληροφορίες οι οποίες δίνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για 
τον ασφαλή χειρισμό του φορτίου; Επίσης όπου απαιτείται υπάρχει κάποιο 
πιστοποιητικό κατασκευαστή ότι το φορτίο έχει τον κατάλληλο σταθερο¬ 
ποιητή; 

Β2 Είναι επαρκής και κατάλληλος ό εξοπλισμός προστασίας (συμπεριλαμβα¬ 
νομένων των αυτόνομων αναπνευστικών συσκευών) και οι προστατευτικές 
στολές έτοιμες για άμεση χρήση; 

Β3 Έχουν συμφωνηθεί τα μέτρα αντιμετώπισης ατυχήματος οφειλόμενου σε 
τυχαία επαφή του προσωπικού με το φορτίο; 

Β4 Εάν χρησιμοποιείται μηχανισμός αυτόματης διακοπής παροχής φορτίου, 
η παρεχόμενη ποσότητα ευρίσκεται εντός των δυνατοτήτων λειτουργίας 
του αυτομάτου συστήματος; 

Β5 Είναι σωστά ρυθμισμένα και σε καλή κατάσταση λειτουργίας τα όργανα 
μετρήσεως, ελέγχου και συναγερμού του φορτίου; 

Β6 Υπάρχουν σε ετοιμότητα τα κατάλληλα για το είδος του φορτίου φορητά 
όργανα ανίχνευσης αερίων; 

Β7 Έχουν ανταλλαγεί πληροφορίες για τα μέσα και μεθόδους καταπολέμησης 
πυρκαϊάς; 

Β8 Οι εύκαμπτοι σωλήνες φορτίου είναι κατασκευασμένοι από κατάλληλο 
υλικό, ανθεκτικό στις επιδράσεις του φορτίου; 

Β9 Οι χειρισμοί του φορτίου γίνονται με το μόνιμα εγκατεστημένο σύστημα 
σωληνογραμμών; 


□ 

□ 

□ 

□ ' 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 


Α 


Ρ 



ΜΕΡΟΣ Γ. 

Πρόσθετοι έλεγχοι - Υγροποιημένα αέρια χύμα 

Πλοίο 

Εγκ/ση Κώδικας 

Παρατηρήσεις 


Γ1 Υπάρχουν πληροφορίες οι οποίες δίνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για 
τους ασφαλείς χειρισμούς του φορτίου; Επίσης, όπου απαιτείται, υπάρχει 
κάποιο πιστοποιητικό κατασκευαστή ότι το φορτίο έχει τον κατάλληλο 
σταθεροποιητή; 

Γ2 Το σύστημα ψεκασμού νερού είναι έτοιμο για χρήση; 

Γ3 Είναι επαρκής και κατάλληλος ο εξοπλισμός προστασίας (συμπεριλαμβα¬ 
νομένων των αυτόνομων αναπνευστικών συσκευών) και οι προστατευτι¬ 
κές στολές έτοιμες για άμεση χρήση; 

Οι κενοί χώροι είναι σωστά αδρανοποιημένοι, όπου απαιτείται; 

' '5 Όλα τα τηλεχειριζόμενα επιστόμια είναι σε καλή κατάσταση λειτουργίας; 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 


Ο 

□ 
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Γ6 Τα επιστόμια ασφαλείας (ασφαλιστικά) των δεξαμενών φορτίου είναι συν- 
δεδεμένα με το σύστημα εξαερισμού του πλοίου και είναι κλειστές οι πα- 
ρακαμπτήριες γραμμές (ΒΥ ΡΑ58) του δικτύου εξαερισμού; 

Γ7 Οι απαιτούμενες αντλίες φορτίου και οι συμπιεστές είναι σε καλή κατά¬ 
σταση και έχουν συμφωνηθεί από τους υπεύθυνους του πλοίου και της 
εγκατάστασης οι μέγιστες πιέσεις λειτουργίας τους; 

Γ8 Ο εξοπλισμός επανυγροποίησης ή ελέγχου αποφυγής βρασμού είναι σε 
καλή κατάσταση; 

Γ9 Ο εξοπλισμός ανίχνευσης αερίου είναι ρυθμισμένος και συντονισμένος 
(καλιμπραρισμένος) για το είδος του φορτίου και σε καλή κατάσταση; 

ΓΙΟ Είναι σωστά ρυθμισμένα και σε καλή κατάσταση λειτουργίας τα όργανα 
μέτρησης, ελέγχου και συναγερμού του φορτίου; 

ΓΙΙΤα συστήματα που διακόπτουν σε περίπτωση ανάγκης τους χειρισμούς 
φορτίου λειτουργούν σωστά; 

Γ12 Ο υπεύθυνος της εγκατάστασης γνωρίζει το χρόνο που απαιτείται για το 
κλείσιμο των αυτόματων επιστομίων του πλοίου; Ο υπεύθυνος αξιωματι¬ 
κός του πλοίου έχει παρόμοιες γνώσεις για το σύστημα της εγκατάστα¬ 
σης; 

Γ13 Έχει γίνει ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των υπευθύνων πλοίου και 
εγκατάστασης για τις ελάχιστες θερμοκρασίες λειτουργίας των συστημά¬ 
των χειρισμού φορτίου; 


□ 


□ 

□ 

□ 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

'□ 

□ 

■ □ 

□ 

.□ 


Α 


Α 

Α 


, ■ 

ΜΕΡΟΣ Δ. , 

Σύστημα αδρανούς αερίου 

(Πρόσθετοι έλεγχοι για όσα πλοία έχουν εγκεκριμένο 
σύστημα αδρανούς αερίου) 

Πλοίο 

Εγκ/ση Κώδικας 

Παρατηρήσεις 


Δ1 Υπάρχουν σε ετοιμότητα οι αναγκαίοι φορητοί μετρητές περιεκτικότητας 
οξυγόνου; Έχουν ελεγχθεί και ρυθμιστεί προ της χρήσης; 

Δ2 Έχει ρυθμιστεί και μηδενιστεί προ της χρήσης του ο μόνιμος μετρητής πε¬ 
ριεκτικότητας οξυγόνου; 

Δ3 Ελέγχθηκε η καλή λειτουργία των γραφικών ενδεικτών περιεκτικότητας 
οξυγόνου και πίεσης αδρανούς αερίου στο σύτημα διανομής; 

Δ4 Λειτουργούν καλά οι συναγερμοί προβλεπομένων ορίων, περιεκτικότητας 
οξυγόνου, θερμοκρασίας παραγομένου αδρανούς αερίου και πίεσης; 

Δ5 Ελέγχθηκαν οι ενδείξεις θερμοκρασίας παραγομένου αδρανούς, περιεκτι¬ 
κότητας οξυγόνου και πίεσης στο σύστημα διανομής/δεξαμενής; 

Δ6 Λειτουργεί καλά το σύστημα αυτομάτου διακοπής των αντλιών φορτίου σε 
περίπτωση βλάβης του συστήματος, ή παραγωγής αδρανούς αερίου κακής 
ποιότητας; Σε περίπτωση μη ύπαρξης αυτοματισμών υπάρχει κατάλληλη 
προς τούτο οργάνωση και ετοιμότητα πληρώματος; 

Δ7 Έχει περιορισθεί η πίεση στο σύστημα διανομής αδρανούς αερίου πριν από 
τη λήψη μετρήσεων και δειγμάτων μέχρι επιτρεπτών ορίων; 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 


Πλοίο Εγκ/ση 


Θα γίνουν εργασίες καθαρισμού του Δ/Ξ κατά τη διάρκεια που αυτό πα¬ 
ραμένει αγκυροβολημένο στην εγκατάσταση; Ναι/'Οχι 

Εάν ναι έχει ενημερωθεί η Λιμ. Αρχή και η εγκατάσταση; Ναι/'Οχι Ναι/Όχι 


Διαγράψτε το ναι ή όχι ανάλογα 


ΔΗΛΩΣΗ 

Έχουμε απαντήσει στα ερωτήματα αυτού του πίνακα ελέγχου και δηλώνουμε ότι οι απαντήσεις είναι σωστές και έχουν γίνει προετοιμασίες για 
να γίνουν επαναληπτικοί έλεγχοι όπου είναι αναγκαίο. 


Πλοίο Εγκατάσταση 

Όνομα. 

Θέση. 

Υπογραφή . 

Ώρα .. 

Ημερομηνία... 


Όνομα . . 
Βαθμός . 
Υπογραφή 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


δΗίρ’β Νηπιε:. 

ΒειΐΗ: . 

ϋβίε οί Αϊτινοί: . 

ΟαΓ§ο Ιγρε:. 

ΙΝδΤΚϋΟΤΙΟΝδ ΓΟΗ ΟΟΜΡΕΕΤΙΟΝ 


Αρρεη<ϋχ 

5ΗΙΡ/5ΗΟΚΕ δΑΕΕΤΥ ΟΗΕΟΚ ΕΙ5Τ 


ΡογΙ: . 

. . .Τίηιε οί Αιτίνηΐ: 


Ιη ογ8ογ Ιο Ηεβίη ΐΗε ορεΓβΐίοηβ ίΐ ίδ ΓεςυίΓεά &11 ςυβδίιοη ίο 6εαηδ\νβΓ ε8 3\νίεπη3ΐίνε1γ.Ι_Υ] . Ιί ηη ηίίϊπτιοΐίνε βηβννεΓ ίδ ηοΐ ροδδίΗΙε, ΐΗε 
Γεβδοη δΗοιιΠΓΗε §ίνεη αη8 β^τεεπιεηΐ ΓεηεΗεοΙ υροη ηρρΓορπηίε ρΓεοΕαΙίοηβ Ιο 6ε Ιηΐίεη ΗεΙ^νεεη ΐΗε δΗίρ ηη<1 ΐΗε Ιεπηίηβΐ. νΚοΓε βηγ ηυεβ- 
ΐΐοηδ ίδ ηοΐ οοηβκΙεΓεά Ιο 6ε ηρρΙίεβΗΙε 3 ηοίε Ιο 1 Η 3 Ι είίεεί δΗου18 6ε ίηβεΓίεά ΐη ΐΗε Γ6ΐτΐ3ΐ·1<3 εοΐυηηη. 

Ιί ίδ ενκίεηΐ ΐΐιβΐ ενετγ Γεβροηδί61ε ρεΓβοη \νΗο βί^ηβ (Ηβ (1βεΐ3Γ3ΐίοη 3116ε εη8 οί ΐΗε εΗεεΙί ΙίδΙ Ηβδ ΐΗβ ΓεδροηδίΗίΙίΐγ ο1ηγ ίοΓ ΐ6ε Γιβ18 6ίδ 
00 Γηρε( 6 ηεγ, ΐΗβΙ ίδ 16 ε δΗίρ ογ δΗοΓε ίηδΐ3ΐΐ3ΐίοη. Ιη δρίΐε οί ΐΗίβ οηε Οηη Πδε ΓειηβΛδ ογ Γ888Γναΐίοηδ ίη ίίεΙΗκ ννίιίεΗ 3Γε ηοΐ οί 6ίδ εοηιρεΙεηεγ. 


(Π) — ΐΗε ρΓεβεηεε οί ΐΗίδ δγιη6ο1 ίη ι6ε εοΐυηιηδ «δΗίρ» 3η<1 «ιβπηίηαΐ» ίη^ίεβίεδ ΐΗβΐ εΗεοΙίδ δΗαΙΙ 6β εβΓήβεΙ οηΐ 6γ ΐΗε ρ3Γΐν εοηεεπιεά. 
ΤΗε ρΓεδεηεε οί ΐΗε ΙεΙΙεΓδ Α 3η<1 Ρ ίη ΐΗε εοΐυπιη «Οοάε» ίηεϋεηΐβδ (Ηε ίο11οννίη§: 

Α — ΤΗε ηιεηΐίοηεά ρΓοεεάιίΓεβ 3ηά 3§Γ88Γηεηΐ8 δΗβΙΙ 6ε ίη >νπΐίη§ 3η<1 δίριεά 6ν 6οΐΗ ρβηίεδ. 

Ρ — Ιη ιΗε οαβε οί α ηε§3ΐίνε 3ηδ\νεΓ ιΗε ορεΓβΙίοη δΗηΙΙ ηοΐ 6ε εβιτίεά ουί \νίΐΗου( ΐΗε ρεπηίδδίοη οί ΐΗε ΡογΙ ΑιιΐΗοπΐγ. 


ΡΑΚΤ Α 

ΒυΙΙί Ιίςυίάδ - ΟεηεΓοΙ 


Α1 Ιδ ΐΗε δΗίρ δεοατεΐχ ηιοογο8? 

Α2 Αγο εηιεΓ§8ηεγ ΐο\νίη§ ννΪΓεδ εοιτεεΐ1γ ροδίΐίοηε8? 

Α3 Ιδ ιΗογο 33ίε βοεεβδ Ηείννεεη δΗίρ 3η8 βΗοΓε? 

Α4 Ιβ ΐΗε δΗίρ Γ83άγ Ιο πιονε ιιηάεΓ ίΐδ οννη ρο\νεΓ? 

Α5 Ιβ (ΗεΓβ 3η είίεείίνε 8εεΚ ννβεΗ ίη ηΙΙβηάβηεε οη 6 ο3γ 8 βη8 αάεςυβίε 
βυρεΓνίδίοη οη ΐΗε Ιεπηίηβΐ βη8 οη (Ηε βΗίρ? 

Α6 Ιδ ΐΗε 3§τεε8 δΗίρ/δΗοΓε εοπιπιυηίοαίίοη 8γδΙεπι ορεΓ3ΐίνε? 

Α7 Ηανε ρΓοεε8υΓεδ ίοΓ ε3Γ§ο, ΗυηΙςεΓ βηά 6α11αδ( Ηαη<11ίη§ 6εεη 3§τεε<1? 

Α8 Ηηδ ΐΗε βπιβΓ§εηεγ βΗυΐ 8οννη ρΓοεε^υτε 6εεη 3§τεε8? 

Α9 Αγο Γιγο Ηοβεδ 3η8 ίιτε ίί§Ηΐίη§ εςυίρηιβηΐ οη 6 ο3γ8 3η8 3δΗθΓε ροδί- 
Ιίοηεά 3ηά Γ83(1γ ίοΓ ίηιηιεάίδΐε υβε? 

Α10 Αγ6 ε3Γ§ο 3 ιι 8 ΗυηΙίετ Ηοβεδ/ηπηδ ίη-§οο8 εοηάίάοη 3η8 ρτορεΓΐγ 
τίββεά 3η8, ννΗεΓε 3ρρΓορπ3ΐε, εεΓίίίίεηΙεδ εΗεεΗε8? 

Α11 Αγο βευρρεΓδ είίεε1ίνε1γ ρ1ιι§§ε8 βη8 8ηρ ΐΓ3γβ ίη ροδίΐίοη, ΗοΐΗ οη 
6ο3γ8 3η8 3δΗθΓ8? 

Α12 Αγ8 ιιηιΐδε8 οογ§ο ηικί ΗοπΗογ εοηηεείίοηδ ίηε1υάίη§ ΐΗε δίεΓη 8ίδ- 
εΗ3Γ§β Ιίηε, ίί Γηΐε8, 61αηΗε8? 

Α13 Ατε β83 3η8 ονεΓ6ο3Γ8 άίδοΗβΓβε νβίνεδ, ννΗεη ηοΐ ίη υδε, εΐοδεά 3η8 
ΐ3δΗεά? 

Α14 Ατε 311 03 γ§ο 3η8 ΗηηΗεΓ ΐαηΗ 1ί8δ ε1οδεά? 

Α15 Ιδ ΐΗε 3§τεεά Ιηηΐί νεηΐϊη^ δγδ1εηη Ηείηβ υκε8? 

Α16 Αγ 8 Ηηηά ΐοΓεΗεβ οί 3η 3ρρΓονε<1 Ιγρε? 

Α 17 Αγο ροΠηΗΙε νΗΓ/ϋΗΕ ΐΓοηβεείνεΓδ οί 3η βρρΓονεά 1γρε? 

Α18 Αγο ΐΗε δΗίρ’δ ηιηίη τβάίο ΐΓηηδΓηίΐΐεΓ αετί&ΐδ 83ΓΐΗε8 3η8 ΓβϋβΓδ 
δ\νίΐοΙιε8 οίί? 

Α19 Απε εΐεείήε εβΗΙεβ Ιο ροΓίηΗΙε εΙεείΓίεβΙ εςυίρηιβηΐ 8ίδεοηηεεΙε8 ίΓΟΓη 
ροννεΓ? 

Α20 Αγο 8.11 εχίεπιηΐ 8οογ3 3ηά ροΓίδ ίη ΐΗε 3Γηί8δΗίρδ 3οεοπιηιο83ΐίοη 
■ ε1οδε8? 

Α21 Αγο βΐΐ εχίετηοΐ άοοΓδ 3 γκ 1 ροΠδ ίη ΐΗε βίΐεΓ 3εεοπιπιο8βΐίοη 1εβ8ίη§ 
οηΐο ογ ονεΓΐοοΗίη§ ΐΗε ΙβηΙί 8εεΗ ο1οδε8? 

Α22 Αγο 3Ϊγ εοηάίΐίοηίηβ ίηΐηΗεδ ννΗίεΗ ηΐ3γ ρεΓηιίΐ ιΗε εηΐΓγ οί 03Γ§ο νβ- 
ρουΓδ ε1οδε8? 

Α23 Αγο \νίη8ονν-ΐγρε 3 ιγ εοηάίΐίοηίη§ υηίΐδ 8ίδεοηηεεΐε8? 

Α24 Αγο δπιο1ιίη§ τεςαίΓεηιεηΐδ 6είη§ ο6δ8Γνε8? 


δΗίρ 

Τεπηί- 

ηβΐ 

0ο8ε 

□ ' 

□ 


□ 

□ 


□ 

□ 


□ 


Ρ 

□ 

□ 


□ 

□ 

Α 

□ 

□ 

Α 

□ 

□ 

Α 

□ 

□ 


□ 

□ 


Ο 

□ 


□ 

□ 


□ 

□ 


□ 

□ 


□ 

□ 

Α 

Π 

□ 


□ 

□ 


□ 



□ 

□ ' 


□ 

□ 


□ 

□ 


□ 

□ 


□ 

□ 


□ 

□ 



Κεηΐ3Γΐίδ 
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Α25 Αγ0 ΐΗε ΓεςιιίΓεηιεηΙδ ίοΓ ΐΗε υβε οί βαίΐεγ επ< 1 οίΚεΓ εοοΙάηβ αρρίί- 
βηεεδ 6είη§ ο6δ8Γνε<1? 

Α26 Αγ 0 ηβΐίβεί 1ί§Ηΐ ΓεςυίΓεηιεηΐδ Βείη£ ο6δβΓνε<1? 

Α27 Ιδ ΐΗβΓβ ρΓονίδϊοη Γογ επ βηΐθΓ^εηογ εβεαρε ρο88ίΒίΙίΐγ? 

Α28 Αγ 6 βυίΠεΐβηΐ ρείδοηπεί οη ΒοηπΙ Εηεΐ ΕδΗοΓε Ιο εΐβ&ΐ ννίΐΗ &η επιβΓ- 
§εηεγ? 

Α29 Αγ6 ΕΓίεςιίΕίε ίηβυΐβΐίη^ ηιβαηβ ίη ρίβεβ ίη ΐΗε δΗίρ/δΚοΓβ εοηηεεΐίοη? 
Α30 ΗΕνε ιηβ&δυΓβδ Βεεη ΐΕΐεεη Ιο βηβυΓβ δυίίίείεηΐ ρυηιρΓΟΟΓη νεηΐίΐΕΐίοη? 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 




ΡΑΚΤ Β 

Α<Μΐίοηα1 ΟΗεοΙτδ - ΒυΙΙί ΒίςυίεΙ ΟΚειηίεΕίδ 

8Ηίρ 

Τεπηί- 

πε! 

ΟοιΙε 

ΚεηίΕΓίίδ 


Β1 Ιδ ίηΓοητίΕΐίοη αναϊΙαΒΙε §ίνίη§ ΐΗε ηεεεβδΒΓγ <1εΙε Γογ ΐΗε δΕίε ΠεποΠϊπ^ 


οί ΐΗε οεγ§ο ίηείικίίης, ννΗετε ΕρρΙίοαΒΙε ε ηΐΕηυΓΕοΐυΓε’δ ίηίιίΒίΐίοη εεΓ- 
ΐίίίθ8ΐ8? 

□ ■ 

□ 


Β2 Ιδ δαΓΠείβηΙ εγκ! δϋίίΕΒΙε ρΓοίεείίνε εςυίρηιεηΐ (ίηο1υάΐη§ δείί - εοη- 




Ι&ίηεί] Ι)ΓεΕΐΙιίη§ ΕρρΕΓΕίυβ) Βηά ρΓοίεείίνε εΙοΐΗίη§ τοεείγ Γογ ίηιπιε<1ίΕΐ8 
υβε? 

□ 

□ 


Β3 Αγο εουηίεΓ πιοΕδυΓεδ Ε§8ΐηδΐ εοοϊγΙοπΙεΙ ρεΓβοηΕΐ οοπΙεοΙ ννϊΐΚ ΐΗε οεγ§ο 

Ε§Γ0είΙ? · 

□ 

□ 


Β4 Ιδ (Ηβ οεγ§ο Κ&ηεΙΙίηβ ταίε εοηιρΒίίΒΙε ννίΐΗ ΐΗε ΕυΙοηίΕΐίε δΗυί άοννη βγβ- 
Ιεπι ίΓ ϊη υδε? 

□ 

□ 

Α 

Β5 Αγο οεγ§ο δγδίεηι §3υ§68 επ(Ι ε1εγιπ 8 εοΓΓεοΐΙγ βει εγκΙ ϊη ε §οο<Γ 0 Γ<ΤβΓ? 

Β6 Αγο ρογΙεΒΙο νΕροιίΓ άεΐεείίοη ϊηδίηιπιεηΐδ ΓβΒεΙίΙν 3νΕί1βΓ)1β Γογ ΐΗε 

□ 

□ 

□ 

□ 


ρΓοάαοΙδ Ιο 6ε ΙΐΕηΓ)1ε(1? 


Β7 Ηβε ϊηΓοΓηίΕΐϊοη οΓ Γιγο ίί§Ηΐίη§ ηιεάΪΒ ηηά ρΓοεεάιίΓεδ Βεεη εχείΐΕη^εεΙΡ 

Β8 Αγ 0 ΐΓΕηδίεΓ Ηοδεδ οΓ βυίίΕΒΙε ηΐΕΐεπΕί ΓεβΐδίΕπεε Ιο ΐΗε εοΙϊοπ οΓ ΐΗε οεγ- 
8°εδ? 

Β9 Ιδ ΐΗε οεγ§ο ΗΕΐκ11ΐη§ Βείη§ ρεΓίοππειΤ χνϊΐΗ ΐΗε ρΓβπηΕηεηΐ ίηδίΕΐΙειΙ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

' □ 


ρίρείΐηε δγδ1ειτΐδ? 

Ρ 



ΡΑΚΤ € 

ΑάάίΐίοηΕΐ ΟΗεεΙίδ - ΒυΙΙτ ΤίςυεΓιεά ΟΕδεβ 

5Ηίρ 

ΤβΓΠΐί- 

πβ! 

0ο<1ε 

ΚβΓΠΕΓίίδ 


01 

Ιδ ίηίοππΕίίοη ΕνδίίΕΒΙε §ίνίη§ ΐΗε ηεοεββΕΓγ (ΙεΙε Γογ (Γιε δΕίε ΓιεγηΓΗπ^ 
οί ΐΗε οβγ§ο ίηείικίίη^, ννΙιεΓε αρρΠεΕΒΙε, ε ηΐΕηυίΕείυΓεΓ’δ ίηίιίΒϊΐίοη 
εεΓΐίίϊθ3ΐε? 

□ 

□ 

02 

Ιδ ΐΗε ννΒίεΓ δρΓΒγ βγβίεπι τεαείν Γογ οβε? 

□ 

□ 

03 

Ιδ δυίίϊεΐεηΐ ετμΙ δυίίΕΒΙε ρΓοίεείίνε εςυίρηιεηΐ (ίηε1υ<1ΐη§ δείί- 
εοηίΕΪηεοΙ ΒΓεΕΐΗίη§ ΒρρΕΓΕίυδ) βηά ρΓοίεείίνε ε1οΐΗίη§ τεΕεΙγ Γογ ϊγτι- 
ηΐ 0 ( 1 ίΕ[ε ιΐδε? 

□ 

□ 

04 

Αγο νοίά βρΕεεβ ρτορετίν ίηεπειΐ νν’Κετε ΓεςιιΪΓε(1? 

□ 


05 

Αγ8 ε 11 τειτιοίε εοηίΓοΙ νΕίνεδ ίη ννοΓΐάη§ ογ<Ι8γ? 

□ 

□ 

06 

Αγο οεγ§ο ΙεπΙγ δΒίεΐγ τεΐΐεί νηΐνεδ 1ίηε<1 υρ Ιο (Γιε βΗϊρ’δ νεηΐϊη§ δγδίειη 
Εηεΐ ΕΓ0 6γ-ρΕδδ8δ ε1ο5βεΙ? 

□ 


07 

Αγ 8 ΐΗε ΓεηυίΓεά οεγ§ο ρυτηρδ ΕηεΙ εοηιρΓεδδΟΓδ ίη §οοε! οπΓετ, επο! 
ΙΐΕνε ΐΗε πίΕχίπιυηι ννοΓίίίη^ ρΓθδδΟΓβδ 6βεη Ε§Γεε(1 ΙιεΙννεεη δΗίρ επε! 
δΗθΓ8? 

□ 

□ 

08 

Ιδ ΓεΙίςυεΠεΕίίοη οη 6οί1 οΓΓ εοηίΓοΙ εςυίρηιεηΐ ίη §οοεΙ ογ6ογ? 

□ 


09 

Ιδ §α3 (ΙεΓεεΙίοη εηυίρηιεηΐ δεί Γογ ΐΗε οεγ§ο, εΕΐίΙ)ΓΕΐε(1 επ( 1 ίη §οοά 

0Γ(ΐ8Γ? 

□ 

□ 

010 

Αγο οέγ^ο δγδίεηι §Εϋ§εδ επγΙ ΕΐΕΓηΐδ οοΓΓεοΐΙγ βει Εηεΐ ίη §οο4 ογ6ογ? 

□ 

□ 

011 

Αγο εηιεΓ^εηεγ δίιυΐ εΐοννη βγδίεηΐδ ννοΓίτίη^ ρΓθρεΗγ? 

□ 

□ 
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012 Οοεβ δΗοΓε Ιίηοιν ιΗε ε1οδίη§ Γβίε οί δΗίρ’δ βιιΐοηιβίίε νβ1νεδ? ιΐοεβ δΗίρ ι—ι ι—ι 

Ηανβ βΐιηϊΙαΓ άείβίΐδ οί δΙιοΓε δγδΙειη? I_1 I_I Α 


013 Ηβδ ίηίοπηβΐίοη Βεεη εχεΗβη§ε£) Βείννεεη δΗίρ βηά δΙιοΓε οη ηιίηίπηίΓη ι—ι ι—ι 

ννοΓίίΐηε ΙβπιρβΓβΙυΓββ οί ιΗε εβτ§ο 8 γ 8 ΐεηΐ 8 ? I_I 1_ I Α 



ΡΑΚΤ ϋ 

ΙΝΕΚΤ ΟΑδ 8Υ8ΤΕΜ δΐιίρ Τεηηί- ΟοεΙβ ΚεπιβΓίίδ 


ηαΐ 


ϋΐ Ατε ιΗε ηεοεβκίΐΓγ ροΓίβΜε οχγ§εη βηβΙγβεΓδ ΓεβΟγ Γογ ίηιηιειίίβίε υβε? 
Ηβνε ΐΗεγ Βεεη ΙεδΙβά βηΟ 3ί1]υ5ΐβι1 Σείατε ιΐδε? 

ΰ2 Ηβδ ιΗε ρεπηβηεηΐ οχγ§βη βηβΙγζεΓ Βεεη βφιΐδίεΟ βηά ζ8Γοε<1 ΒείοΓε 
υβε? 

03 Η<15 ιΗε §οο(1 ίυηεΐίοηίη§ οί ιΗε §Γ 3 ρΙιίε οχγ§εη βηβΙγζεΓδ βηά ίηεΠ §33 
ρΓεβδυτε §3υ§83 Βεεη εΗεεΙίεεΙ ϊηΐο ιΗε «ϋβΙιϊΒυΙΐοη δγδΐεπι? 

04 Ατε ιΗε βίβπη ιΐενίοεβ Γογ ιΗε ΓθΓεδεε 3 ΐ) 1 ε Ιϊηιΐΐδ οί ιΗε οχγ§εη βηβΙγζεΓ, 
ιΗε ΙειηρεΓβΙυΓε οί ρΓοάυεεά ίηεη §35 βηο! (Ηε ρΓΟδδϋΓε ίη ροΓίεεί Γυηε- 
Ιίοηίη§ εοη( 1 ίΐίοη? 

05 Ηβνε ιΗε ίηάίεβίίοηδ οί ιΗε ΙειηρεΓβΙυΓε οί ρτοάυεεά ϊπεη §38, οί ιΗε 
οχγ§εη εοηίεηΐ βηά ρΓεδβιίΓε ίη ιΗε «ΙίδίΓίΒυΐίοη δγβίεηι/ίβηΐίδ Βεεη 
εΚεεΙίβ( 1 ? 

06 Ιδ ιΗε βυίοιηβΐίε δΗιιΙ Οοννη δγδίεπι οί ιΗε ε3Γ§ο ριιιηρδ ίη ρεΓίεεί ορεΓβΙ- 
ίη§ εοηΟίΐίοη ίη ε3δε ΐΗεΓε ίδ 3 ίβϋιΐΓβ ογ ΐΚβ ρΓοάυείίοη οί ροοΓ ςυβίίίγ 
ίηεΓΐ §35? Ιη εβδε ΐΚεΓε ίδ ηο βιιίοιηβΐίοη, ίδ ιΗε εΓε\ν 0Γ§βηίζε(1 βηό 
τεβάγ Ιο ηεΐ? 

07 Ηβδ ιΗε ρΓεβδίίΓε ίη (Κε ίηεΓΐ § 3 δ (ϋδΙπΒυΐίοη δγδίεπι (ϋηιίηίδΗβά ΒείοΓβ 
ιΚε ΙβΙαη§ οί ηηεδδΐίΓεΓηεηΐδ 3ηά δβπιρίεδ Ιο ρβΓΓηίδδίΙιΙβ 1 ίΐΏΪΐ 5 ? 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 


8Ηίρ 8 ΗοΓε 

Αγο Ιβηΐε ε 1 ε 3 ηίη§ ορεΓβΐίοηδ ρίβηηβά άυπη§ ιΗε δΗίρ’δ δίβγ 3ΐοη§βί(1ε ιΚε 

δΗοΓβ ίηδΐ 3 ΐΐ 3 ΐίοη? Υεδ/Νο* 

Ιί 80 , Ηβνε ιΗε ροΓΐ βιιΐΗοπίγ βηά ΐεπηίηβΐ Ιιεεη ίηίοπηε<1? Υεδ/Νο* Υεβ/Νο* 


*ϋε1εΐε Υεδ οί Νο 38 βρροηίβίε 

ϋΕΟΕΑΚΑΤΙΟΝ 

ΙΥε Ηβνε εΗεοΗειΙ, ινΗοΓε βρρορπβίε ]οίηΐ1γ, ιΗε ίΐεπίδ οη ΐΗίβ εΗεεΙ< ΙίδΙ, βηεί Ιιβνε δβΐίδΠβε) ουΓβεΙνεδ (ΗβΙ (Ηε εηίπεβ ννε Ιιβνε ητΐ3<1ε βΓε 
εοΓΓεεί ίο ιΗε ΒββΙ οί οιιγ 1ςηονν1ε<1§ε, 3η<1 3ΓΓβη§επΐ8ηΐ8 Ηβνε Ιιεεη ηιβίΐβ ίο εβΓΓγ οηΐ τερείίΐίνε εΐιεείίδ 3 δ ηεεεδδβΓγ. 


Γογ δΗίρ 


Γογ ΤεΓπιίηβΙ 


Νβπιε^. . 
ΚήηΚ . . . 

δί§η3ΐϋΓε 


Τίηιε 

ϋ3ΐε 


Νβηιε . . 
Ροδίΐίοη . 
δί§ηβΙυΓ8 
















ΦΕΚ 518 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Αρ. 3131/87/89 (3) 

Έγκριση του ειδικού κανονισμού του Λιμένα Πρέβεζας αριθ. 14. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

Σύμφωνα με: 

1. Τις διατάξεις του αρ. 156 του Ν.Δ. 187/73 «περί Κωδικός Δημό¬ 
σιου Ναυτικού Δικαίου». 

2. Το έγγραφο του Νομάρχη Πρέβεζας αριθ. 5943/18.5.89. 

3. Το ,σχέδιο του Ειδικού Κανονισμού του Λιμένα Πρέβεζας που μας 
υποβλήθηκε με την αναφορά της Λιμενικής Αρχής Πρέβεζας αριθ. 
3121.2/03/19.5.89 και επειδή με τις παραπάνω διατάξεις ρυθμίζο¬ 
νται θέματα, που κανονίζουν την εύρυθμη λειτουργία του λιμένα, απο¬ 
φασίζουμε: 

Άρθρο μόνο 

α. Εγκρίνουμε τον παρακάτω Ειδικό Κανονισμό του Λιμένα Πρέβε¬ 
ζας αριθ. 14. 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
ΑΡΙΘ. 14 

Κανονισμός για τα μέτρα ασφαλείας κατά τις διενεργούμενες στις εγκα¬ 
ταστάσεις εργασίας φόρτωσης ή εκφόρτωσης πετρελαιοειδών, επι¬ 
κινδύνων υγρών χημικών χύμα και υγροποιημένων αερίων χύμα 
που μεταφέρονται με δεξαμενόπλοια. 

Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ , 

Έχοντας υπόψη: 

α. Τις διατάξεις του δια του από 9 Ιουνίου 1948 Β.Δ. Κωδικοποιηθέ- 
ντος Νόμου 499/1947 «περί πειθαρχικής εξουσίας των Προϊσταμένων 
Λιμενικών Αρχών» (ΦΕΚ 162 Α) συνδυαζόμενες με τα άρθρα 141 - 
157 του Ν.Δ. 187/73 με το οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας Δημόσιου 
Ναυτικού Δικαίου (ΦΕΚ 261 Α/73). 

β. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 444/70 «περί αρμοδιότητας Λ.Σ. και σχέ¬ 
σεων προς τας αρμοδιότητας των Σωμάτων Ασφαλείας» (ΦΕΚ 39/Α), 
αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1 
Όρια ισχύος 

Ο Ειδικός αυτός Κανονισμός Λιμένα ισχύει στη χερσαία και θαλάσσια 
ζώνη του, τους λιμένες, τους όρμους, καθώς και τη θαλάσσια έκταση 
τής περιοχής δικαιοδοσίας της Λιμενικής Αρχής και των υφισταμένων 
των Λιμενικών Σταθμών και Υπαλλήλων Λιμένα, όπως αυτή καθορίζε¬ 
ται από τις κείμενες διατάξεις. 

Άρθρο 2 

Εφαρμογή του κανονισμού 

Ο Ειδικός αυτός Κανονισμός Λιμένα εφαρμόζεται κατά τις εργασίες 
φόρτωσης ή εκφόρτωσης χύδην πετρελαιοειδών, επικινδύνων υγρών 
χημικών ή υγροποιημένων αερίων από δεξαμενόπλοια σε εγκαταστά¬ 
σεις, και αντίστροφα. 

Άρθρο 3 
Ορισμοί 

Κατά την εφαρμογή του Κανονισμού αυτού νοούνται ως: 
α) Δεξαμενόπλοιο: 

Κάθε σκάφος ή πλωτό γενικά ναυπήγημα, που είναι κατασκευασμένο 
ή μετασκευασμένο και προορίζεται με το μεγαλύτερο τμήμα του χώρου 
του, να μεταφέρει, αυτοδύναμα ή με ρυμούλκηση, πετρελαιοειδή ή επι¬ 
κίνδυνα υγρά χημικά χύμα ή υγροποιημένα αέρια χύμα, 
β) Πετρελαιοειδή: 

Το αργό πετρέλαιο, τα υγρά προϊόντα διύλισής του και τα μίγματα με 
περιεκτικότητα πετρελαίου σε οποιαδήποτε αναλογία (πετρελαιοειδή 
κατάλοιπα). Ειδικότερα σαν πετρελαιοειδή νοούνται αυτά που περιλαμ¬ 
βάνει ο σχετικός κατάλογος του παραρτήματος I της ΜΑΚΡΟΣ (Ν. 
1269/82) όπως κάθε φορά ισχύει, 
γ) Υγρά χημικά: 

Υγρές επικίνδυνες ή επιβλαβείς χημικές ουσίες είναι αυτές που περι¬ 
λαμβάνονται στα κεφάλαια VI και ί 7 των κωδίκων ΒΟΗ και ΙΒΟ αντί¬ 
στοιχα και του παραρτήματος II της ΜΑΚΡΟΣ (Ν. 1269/82) όπως 
κάθε φορά ισχύουν. 


δ) Υγροποιημένα αέρια: 

Υγροποιημένα αέρια είναι αυτά που περιλαμβάνονται στα κεφάλαια 
XIX και 19 των Κωδίκων 00 και 100 αντίστοιχα. 

ε) Εγκαταστάσεις: 

Οι κάθε μορφής και είδους εγκαταστάσεις που είναι εφοδιασμένες αρ- 
μοδίως με σχετική άδεια λειτουργίας, έχουν μόνιμο - εν όλω ή εν μέρει 
- σύστημα σωληνώσεων, χερσαίων ή τοποθετημένων επί ή υπό τη θά¬ 
λασσα και χρησιμοποιούνται για τη φόρτωση ή εκφόρτωση των δεξαμε¬ 
νοπλοίων. 

στ) Υπεύθυνος φορτοεκφόρτωσης εγκατάστασης: 

Το φυσικό πρόσωπο, που ορίζεται από τη διεύθυνση της εγκαταστά- 
σεως, για την εξασφάλισή και επιτήρηση της εφαρμογής των μέτρων 
ασφαλείας στην εγκατάσταση και την προετοιμασία εκτέλεσης και' συ¬ 
μπλήρωσης της διαδικασίας φορτοεκφόρτωσης πετρελαιοειδών, επικιν¬ 
δύνων υγρών χημικών χύμα,'και υγροποιημένων αερίων χύμα σε/από 

Δ/Ξ. 

Για τον κανονισμό αυτό στήν έννοια της παραπάνω διαδικασίας συ- 
μπεριλαμβάνεται η υποδοχή και αναχώρηση του δεξαμενοπλοίου/ Ο 
υπεύθυνος φορτοεκφόρτωσης μιας εγκατάστασης πρέπει να είναι: 

1) Μηχανολόγος/Μηχανικός ή Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχα 
νικός ή Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός ή Χημικός ΜηχανικόςΆι 
πλωματούχος Ανώτατης ημεδαπής ή ισότιμης αναγνωρισμένης, αλλο¬ 
δαπής Σχολής με προϋπηρεσία σε εγκατάσταση δύο (2) τουλάχιστον 
ετών. 

2) Τεχνολόγος Μηχανικός των αντιστοίχων παραπανω ειοικοτήτων 
πτυχιούχος ανώτερης ημεδαπής ή ισότιμης, 1 αλλοδαπής Σχολής με 
προϋπηρεσία τεσσάρων (4) τουλάχιστον ετών σε εγκαταστάσεις. / 

3) Πλοίαρχος Α’/ τάξεως Ε.Ν. με τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία 
Πλοιάρχου Α' ή Β’ σε Δ/Ξ. 

4) Μηχανικός Α' τάξεως Ε.Ν. με τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία 
Μηχανικού Α' σε Δ/Ξ και ενός (1) έτους σε εγκατάσταση. 

Επί μια διετία από τη δημοσίευση του παρόντος είναι δυνατόν να ορι- 
σθεί ως υπεύθυνος φορτοεκφόρτωσης της εγκατάστασης υπάλληλος της 
ίδιας που στερείται των τυπικών προσόντων αλλά έχει τη σχετική εμπει¬ 
ρία σ’ αυτήν. 

ζ) Υπεύθυνος πλοίου: 

Ο Πλοίαρχος ή ο αξιωματικός καταστρώματος του Δ/Ξ που ορίζεται 
από αυτόν. 

Άρθρο 4 
Εφαρμογή 

Ο Κανονισμός αυτός έχει εφαρμογή στα υπό Ελληνική ή ξένη σημαία 
Δ/Ξ που διενεργούν εργασίες φόρτωσης ή εκφόρτωσης πετρελαιοειδών, 
υγρών χημικών χύμα ή υγροποιημένων αερίων χύμα στις εντός της ελ¬ 
ληνικής επικράτειας εγκαταστάσεις. 

Άρθρο 5 
Μέτρα ασφαλείας 

1. Πριν από την έναρξη των_εργασίων φόρτωσης ή εκφόρτωσης συ¬ 
μπληρώνονται και υπογράφονται σε τρία (3) αντίγραφα από τον 
Πλοίαρχο ή τον εξουσιοδοτημένο από αυτόν αξιωματικό του Δ/Ξ και 
τον υπεύθυνο φορτοεκφόρτωσης εγκατάστασης, κατάλληλοι, ανάλογα 
με το είδος του φορτίου και την κατηγορία του Δ/Ξ, πίνακες ερωτημα¬ 
τολογίων ελέγχου μέτρων ασφαλείας (ΟΙΕΟΚ ΣΙδΤ). Τα κείμενα αυ¬ 
τών με στοιχεία Α, Β, Γ και Δ στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, πα¬ 
ρατίθενται ως παράρτημά στο τέλος του παρόντος κανονισμού και απο¬ 
τελούν αναπόσπαστο μέρος αυτού. Από ένα αντίγραφο παίρνουν Λ 
Πλοίαρχος ή ο εξουσιοδοτημένος από αυτόν αξιωματικός του Δ/Ξ και ο 
υπεύθυνος φορτοεκφόρτωσης της εγκατάστασης. Το τρίτο αντίγραφο θα 
παραμένει στην εγκατάσταση και θα παράλαμβάνεται από τη Λιμενική 

Αρχή” 

2. Με μέριμνα των αναφερομένων στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου 
θα πρέπει να έχει εξασφαλισθεί κατά τη φορτοεκφόρτωσης η σχολαστική 
τήρηση των μέτρων ασφαλείας όπως αυτά καθορίζονται από τους αντί¬ 
στοιχους οδηγούς ασφαλείας για τα πετρελαιοειδή, τα χύμα χημικά και 
τα υγροποιημένα αέρια χύμα που έχουν εκδοθεί από το Διεθνές,Ναυτι- 
λιακό Επιμελητήριο (ΙΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΣ ΟΙΑΜΒΕΚ ΟΕ 5ΗΙΡ- 
Ρ1ΝΟ), το διεθνές φόρουμ εταιρειών πετρελαίου (ΟΙΣ/ΟΟΜΡΑΝΙΕδ 
ΙΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΣ ΜΑΚΙΝΕ ΕΟΚϋΜ) και τη διεθνή ένωση Λιμένων 
(ΙΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΣ ΑδδΟΟΙΑΤΙΟΝ ΟΡ ΡΟΚΤδ ΑΝϋ ΗΑΚΒΟΚδ), 

όπως κάθε φορά ενημερώνονται. 
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Επίσης θα τηρούνται τα μέτρα προστασίας του θαλασσίου περιβάλλο¬ 
ντος όπως αυτά προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. I 

I 

Άρθρο 6 

Διενέργεια εργασιών φόρτωσης ή εκφόρτωσης 

κατά τη διάρκεια της νύχτας ,' 

Οι εργασίες φόρτωσης ή εκφόρτωσης επιτρέπεται να γίνονται και 
κατά τη διάρκεια της νύχτας με την προϋπόθεση να υπάρχει άπλετος 
και κατάλληλος φωτισμός στην προβλήτα ή αποβάθρα και το πλοίο. 
Ιδιαίτερα θα πρέπει να φωτίζονται τα μέσα πρόσβασης στο Δ/Ξ. Επίσης 
στην περίπτωση που το σύστημα σωληνώσεων βρίσκεται στη θάλασσα 
(8ΕΑ ΕΙΝΕ ΤΕΚΜΙΝΑΕ) θα πρέπει η περιοχή των ευκάμπτων σωλη¬ 
νώσεων να φωτίζεται επαρκώς όταν αυτό βέβαια είναι ασφαλές και πρα¬ 
κτικό. 

Η έννοια της νύχτας για την εφαρμογή του παρόντος νοείται μία ώρα 
μετά τη δύση μέχρι μία ώρα πριν την ανατολή του ήλιου. 

Άρθρο 7 

Καταργούμενες διατάξεις 

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισμού, καταργούνται τα 
άρθρα 157 μέχρι 164του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Πρέβεζας (ΦΕΚ 
396/Β/24.4.78) καθώς και κάθε άλλη διάταξη που ανάγεται σε θέ¬ 
ματα που ρυθμίζονται από αυτόν ή αντίκεινται στις διατάξεις του. 


Άρθρο 8 
Τελικές διατάξεις 

1. Οι παραβάτες του παρόντος, η ισχύς του οποίου αρχίζει από τη δη¬ 
μοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και η εκτέλεσή του 
ανατίθεται στα Λιμενικά Όργανα της Υπηρεσίας μας, ανεξάρτητα από 
τις αστικές και ποινικές ευθύνες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 
υπόκεινται και στις κυρώσεις του άρθρου 157 του Ν.Δ. 187/73 (ΦΕΚ 
261 Α/73) με το οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας Δημοσίου Ναυτικού Δι¬ 
καίου. όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 207/85 (ΦΕΚ 76/Α/ 
3.5.85). 

2. Σε περιπτώσεις κρίσεως ή πολέμου οι διατάξεις του παρόντος κα¬ 
νονισμού αναστέλλονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτι¬ 
λίας. 

Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ 
Υποπλοίαρχος Λ.Σ. Δ. ΜΑΡΓΕΛΗΣ 

β. Ορίζουμε ημερομηνία έναρξης ισχύος του Κανονισμού αυτού την 
ημέρα δημοσίευσης του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Πειραιάς, 29 Μαΐου 1989 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΤΕΝΤΙΔΑΚΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΟΙΟΥ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΗΡΑΣ 

Όνομα πλοίου: .. 

Εγκατάσταση: ... 

Λιμάνι: . 

Ημερομηνία Άφιξης: ..’.·. 

Ώρα ασφαλούς πρόσδεσης:.' 

Είδος φορτίου: . . . .,... 


ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ: 

Για να αρχίσει η εκτέλεση των εργασιών απαιτείται να συμπληρωθούν όλες οι ερωτήσεις καταφατικά I Χ) . Εάν μία ερώτηση δεν μπορεί να 
απαντηθή καταφατικά, πρέπει να αιτιολογηθή και να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα στο πλοίο και την εγκατάσταση. Όταν κάποια ερώτηση δεν 
είναι δυνατόν να έχει, εφαρμογή αυτό πρέπει να καταχωρηθή. στη στήλη των παρατηρήσεων. 

Εξυπακούεται ότι ο κάθε υπεύθυνος που υπογράφει τη δήλωση στο τέλος του πίνακα ελέγχου έχει ευθύνη μόνο για τον τομέα αρμοδιότητάς του, 
δηλαδή το πλοίο ή την εγκατάσταση ξηράς. Εν τούτοις αυτός έχει δικαίωμα να διατυπώσει παρατηρήσεις και'να επιφυλαχθεί και για σημεία που δεν 
τον αφορούν. 

(□ ) - Η παρουσία αυτού του συμβόλου στη στήλη «πλοίο» ή στη στήλη «εγκατάσταση» ή και στα δύο δείχνει το ενδιαφερόμενο μέρος από το 
οποίο απαιτείται να γίνει έλεγχος και συμπλήρωση. 

Η παρουσία των γραμμάτων Α και Ρ στη στήλη «κώδικας» σημαίνει τα παρακάτω: 

Α - Οι μνημονευόμενες διαδικασίες και συμφωνίες θα πρέπει να είναι γραπτές και υπογραμμένες και από τα δύο μέρη. 

Ρ - Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης η φορτοεκφόρτωση θα διενεργείται μετά από άδεια της Λιμενικής Αρχής. 


ΜΕΡΟΣ Α. 

Γενικοί Έλεγχοι 
(Πετρελαιοειδή - Χημικά 
Υγροποιημένα αέρια) 


Α1 Το πλοίο είναι ασφαλώς προσδεδεμένο; 

Α2 Τα συρματόσχοινα εκτάκτου ανάγκης (ρυμούλκησης) έχουν τοποθετηθεί 
σωστά; 

Α3 Υπάρχει ασφαλής πρόσβαση μεταξύ πλοίου και ξηράς; 

Α4 Το πλοίο είναι έτοιμο να κινηθεί αυτοδύναμα; 

Α5 Γίνεται σωστά, και αποτελεσματικά η φυλακή στο πλοίο και υπάρχει 
διαρκής επιτήρηση στο πλοίο και στην εγκατάσταση ξηράς; 

Α6 Είναι το συμφωνημένο σύστημα επικοινωνίας πλοίου - εγκατάστασης σε 
συνεχή λειτουργία; 

Α7 Έχουν συμφωνηθεί οι διαδικασίες για το χειρισμό του φορτίου, των καυ¬ 
σίμων και του έρματος; 

Α8 Έχει συμφωνηθεί η διαδικασία διακοπής της φορτοεκφόρτωσης σε περί¬ 
πτωση έκτακτης ανάγκης; 

Α9 ,Οι εύκαμπτοι σωλήνες πυρκαίάς και ο πυροσβεστικός εξοπλισμός είναι 
κατάλληλα τοποθετημένοι επάνω στο πλοίο και στην εγκατάσταση και 
έτοιμοι για άμεση χρήση; 

Α10 Οι ελαστικοί σωλήνες - βραχίονες του φορτίου και των καυσίμων είναι σε 
καλή κατάσταση, σωστά αναρτημένοι και συνδεδεμένοι και όταν απαιτεί¬ 
ται αποδεικνύεται η καταλληλότητά τους; 

Α11 Τα μπούνια είναι στεγανά κλεισμένα και τα δοχεία ή πλαίσια αποστράγ¬ 
γισης έχουν τοποθετηθεί καταλλήλως τόσο στο πλοίο όσο και στην εγκα¬ 
τάσταση; 

Α12 Οι αχρησιμοποίητες συνδέσεις φορτίου και καυσίμων, συμπεριλαμβανο- 
μένης της πρυμναίας γραμμής εκφόρτωσης αν υπάρχει, έχουν απομονω¬ 
θεί με τυφλή φλάντζα; 

Α13 Τα επιστόμια αναρρόφησης θαλάσσης και πλευρικών εξαγωγών, όταν 
δεν χρησιμοποιούνται, είναι κλειστά και ασφαλισμένα; 

Α14 Τα καπάκια των δεξαμενών φορτίου και των καυσίμων για τις ανάγκες 
. του πλοίου είναι κλειστά; 

Α15 Χρησιμοποιείται το συμφωνημένο σύστημα εξαερισμού των δεξαμενών; 

Α16 Οι φακοί χειρός είναι εγκεκριμένου τύπου; 

Α17 Οι φορητοί πομποδέκτες λΉΓ/υΠΕ είναι εγκεκριμένου τύπου; 

ΑΙ8 Οι κεραίες του κεντρικού ραδιοπομπού του πλοίου είναι γειωμένες και τα 
ραντάρ εκτός λειτουργίας; 

Α19 Όλα τα καλώδια των φορητών ηλεκτρικών συσκευών έχουν αποσυνδεθεί 
από την πηγή τροφοδοσίας; 


Πλοίο Εγκ/ση Κώδικας 


□ 

□ 


□ 

□ 


□ 

■ □: 


□ . 


Ρ 

□ 

□ 


□ 

□ 

Α 

□ 

□ 

Α 

□ 

□ 

Α 

□ - 



□ 

□ 


□ 

□ 


□ 

□ 


□ 

□ 


□ 

□ 


□ 

□ 

Α 

□ 

□ 


□ 

□ 


□ 



□ , 

□ 



Παρατηρήσεις 
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Α20 Είναι κλειστές όλες οι εξωτερικές πόρτες και φινιστρίνια ενδιαίτησης στη 
μέση του πλοίου; 

Α21 Στους πρυμναίους χώρους ενδιαίτησης είναι κλειστές όλες οι πόρτες που 
οδηγούν και τα φινιστρίνια που βλέπουν προς ή πάνω από το κατά¬ 
στρωμα δεξαμενών; 

Α22 Έχουν κλειστεί οι εισαγωγές κλιματισμού εσωτερικών χώρων απ’ όπου 
θα μπορούσαν να εισέλθουν επικίνδυνα για την ασφάλεια αέρια; 

Α23 Οι ατομικές συσκευές κλιματισμού τύπου παραθύρου έχουν αποσυνδεθεί 
από την πηγή τροφοδοσίας; 

Α24 Τηρούνται οι περιορισμοί - κανονισμοί για το κάπνισμα; 

Α25 Τηρούνται οι περιορισμοί - κανονισμοί για τη χρήση του μαγειριού, και 
λοιπών συσκευών μαγειρικής; 

Α26 Τηρούνται οι περιορισμοί - κανονισμοί για τα γυμνά φώτα (γυμνή φλόγα 
- θερμή επιφάνεια); 

Α27 Υπάρχει πρόβλεψη εγκατάληψης του πλοίου σε περίπτωση έκτακτης 
ανάγκης; 

Α28 Υπάρχει επαρκές προσωπικό στο πλοίο και στην εγκατάσταση για την 
αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης; 

Α29 Υπάρχουν κατάλληλα μέσα μόνωσης στη σύνδεση πλοίου - εγκατάστα¬ 
σης; 

Α30 Έχουν ληφθεί μέτρα για να εξασφαλισθεί επαρκής αερισμός στο αντλιο¬ 
στάσιο; 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 



ΜΕΡΟΣ Β. 

Πρόσθετοι έλεγχοι - επικίνδυνα υγρά χημικά 
χύμα 

Πλοίο 

Εγκ/ση 

Κώδικας 

Παρατηρήσεις 


Β1 Υπάρχουν πληροφορίες οι οποίες δίνουν ολα τα απαραίτητα στοιχεία για 
τον ασφαλή χειρισμό του φορτίου; Επίσης όπου απαιτείται υπάρχει κάποιο 
πιστοποιητικό κατασκευαστή ότι το φορτίο έχει τον κατάλληλο σταθερο¬ 
ποιητή; 

Β2 Είναι επαρκής και κατάλληλος ο εξοπλισμός προστασίας (συμπεριλαμβα¬ 
νομένων των αυτόνομων αναπνευστικών συσκευών) και οι προστατευτικές 
στολές έτοιμες για άμεση χρήση; 

Β3 Έχουν συμφωνηθεί τα μέτρα αντιμετώπισης ατυχήματος οφειλόμενου σε 
τυχαία επαφή του προσωπικού με το φορτίο; 

Β4 Εάν χρησιμοποιείται μηχανισμός αυτόματης διακοπής παροχής φορτίου, 
η παρεχόμενη ποσότητα ευρίσκεται εντός των δυνατοτήτων λειτουργίας 
του αυτομάτου συστήματος: 

Β5 Είναι σωστά ρυθμισμένα και σε καλή κατάσταση λειτουργίας τα όργανα 
μετρήσεως, ελέγχου και συναγερμού του φορτίου; 

Β6 Υπάρχουν σε ετοιμότητα τα κατάλληλα για το είδος του φορτίου φορητά 
όργανα ανίχνευσης αερίων; 

Β7 Έχουν ανταλλαγεί πληροφορίες για τα μέσα και μεθόδους καταπολέμησης 
πυρκαϊάς; 

Β8 Οι εύκαμπτοι σωλήνες φορτίου είναι κατασκευασμένοι από κατάλληλο 
υλικό, ανθεκτικό στις επιδράσεις του φορτίου; 

Β9 Οι χειρισμοί του φορτίου γίνονται με το μόνιμα εγκατεστημένο σύστημα 
σωληνογραμμών; 



ΜΕΡΟΣ Γ. 

Πρόσθετοι έλεγχοι - Υγροποιημένα αέρια χύμα 

Πλοίο 

Εγκ/ση Κώδικας 

Παρατηρήσεις 


Γ1 

Υπάρχουν πληροφορίες οι οποίες δίνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για 
τους ασφαλείς χειρισμούς του φορτίου; Επίσης, όπου απαιτείται, υπάρχει 




κάποιο πιστοποιητικό κατασκευαστή ότι το φορτίο έχει τον κατάλληλο 
σταθεροποιητή; 

□ 

□ 

Γ2 

Το σύστημα ψεκασμού νερού είναι έτοιμο για χρήση; 

□ 

□ 

Γ3 

Είναι επαρκής και κατάλληλος ο εξοπλισμός προστασίας (συμπεριλαμβα¬ 
νομένων των αυτόνομων αναπνευστικών συσκευών) και οι προστατευτι¬ 
κές στολές'έτοιμες για άμεση χρήση; 

□ 

□ 

Γ4 

Οι κενοί χώροι είναι σωστά αδρανοποιημένοι, όπου απαιτείται; 

□ 


Γ5 

Όλα τα τηλεχειριζόμενα επιστόμια είναι σε καλή κατάσταση λειτουργίας; 

□ 

□ 


Ο 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

! 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 
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Γ6 Τα επιστόμια ασφαλείας (ασφαλιστικά) των δεξαμενών φορτίου είναι συν- 
δεδεμένα με το σύστημα εξαερισμοϋ του πλοίου και είναι κλειστές οι πα- 
ρακαμπτήριες γραμμές (ΒΥ ΡΑ85) του δικτύου εξαερισμού; 

Γ7 Οι απαιτούμενες αντλίες φορτίου και οι συμπιεστές είναι σε καλή κατά¬ 
σταση και έχουν συμφωνηθεί από τους υπεύθυνους του πλοίου και της 
εγκατάστασης οι μέγιστες πιέσεις λειτουργίας τους; 

Γ8 Ο εξοπλισμός επανυγροποίησης ή ελέγχου αποφυγής βρασμού είναι σε 
καλή κατάσταση; 

Γ9 Ο εξοπλισμός ανίχνευσης αερίου είναι ρυθμισμένος και συντονισμένος 
(καλιμπραρισμένος) για το είδος του φορτίου και σε καλή κατάσταση; 

ΓΙΟ Είναι σωστά ρυθμισμένα και σε καλή κατάσταση λειτουργίας τα όργανα 
μέτρησης, ελέγχου και συναγερμού του φορτίου; 

ΓΙΙΤα συστήματα που διακόπτουν σε περίπτωση ανάγκης τους χειρισμούς 
φορτίου λειτουργούν σωστά; 

Γ12 Ο υπεύθυνος της εγκατάστασης γνωρίζει το χρόνο που απαιτείται για το 
κλείσιμο των αυτόματων επιστομίων του πλοίου; Ο υπεύθυνος αξιωματι¬ 
κός του πλοίου έχει παρόμοιες γνώσεις για το σύστημα της εγκατάστα¬ 
σης; 

Γ13 Έχει γίνει ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των υπευθύνων πλοίου και 
εγκατάστασης για τις ελάχιστες θερμοκρασίες λειτουργίας των συστημά¬ 
των χειρισμού φορτίου; 


□ 



□ 

, □ 

Λ 

□ 



□ 

Π 


□ 

□ 


□. 

□ 


□ 

□ 

Λ 

□ 

□ 

Λ 



ΜΕΡΟΣ Δ. 

Σύστημα αδρανούς αερίου 

(Πρόσθετοι έλεγχοι για όσα πλοία έχουν εγκεκριμένο 
σύστημα αδρανούς αερίου) 

Πλοίο 

Εγκ/ ση Κώδικας 

Παρατηρήσεις 


Δ1 Υπάρχουν σε ετοιμότητα οι αναγκαίοι φορητοί μετρητές περιεκτικότητας 
οξυγόνου; Έχουν ελεγχθεί και ρυθμιστεί προ της χρήσης; 

Δ2 Έχει ρυθμιστεί και μηδενιστεί προ της χρήσης του ο μόνιμος μετρητής πε¬ 
ριεκτικότητας οξυγόνου; 

Δ3 Ελέγχθηκε η καλή λειτουργία των γραφικών ενδεικτών περιεκτικότητας 
οξυγόνου και πίεσης αδρανούς αερίου στο σύτημα διανομής; 

Δ4 Λειτουργούν καλά οι συναγερμοί προβλεπομένων ορίων, περιεκτικότητας 
οξυγόνου, θερμοκρασίας παραγομένου αδρανούς αερίου και πίεσης; 

Δ5 Ελέγχθηκαν οι ενδείξεις θερμοκρασίας παραγομένου αδρανούς, περιεκτι¬ 
κότητας οξυγόνου και πίεσης στο σύστημα διανομής/δεξαμενής; 

Δ6 Λειτουργεί καλά το σύστημα αυτομάτου διακοπής των αντλιών φορτίου σε 
περίπτωση βλάβης του συστήματος, ή παραγωγής αδρανούς αερίου κακής 
ποιότητας; Σε περίπτωση μη ύπαρξης αυτοματισμών υπάρχει κατάλληλη 
προς τούτο οργάνωση και ετοιμότητα πληρώματος; 

Δ7 Έχει περιορισθεί η πίεση στο σύστημα διανομής αδρανούς αερίου πριν από 
τη λήψη μετρήσεων και δειγμάτων μέχρι επιτρεπτών ορίων; 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 


Πλοίο - 


Εγκ/ση 


Θα γίνουν εργασίες καθαρισμού του Δ/Ξ κατά τη διάρκεια που αυτό πα¬ 
ραμένει αγκυροβολημένο στην εγκατάσταση; Ναι/"Οχι 

Εάν ναι έχει ενημερωθεί η Λιμ. Αρχή και η εγκατάσταση; Ναι/Όχι Ναι/’Οχι 


Διαγράψτε το ναι ή όχι ανάλογα 

ΔΗΛΩΣΗ 

Έχουμε απαντήσει στα ερωτήματα αυτού του πίνακα ελέγχου και δηλώνουμε ότι οι απαντήσεις είναι σωστές και έχουν γίνει προετοιμασίες για 
να γίνουν επαναληπτικοί έλεγχοι όπου είναι αναγκαίο. 


Πλοίο ' Εγκατάσταση 


Όνομα .. 
Θέση . . . 
Υπογραφή 


Όνομα . . 
Βαθμός . 
Υπογραφή 


Ώρα. 

Ημερομηνία 
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Αρρεηεϋχ 

5ΗΙΡ/5ΗΟΒΕ 5ΑΕΕΤΥ ΟΗΕΟΚ ΕΙ5Τ 

δΗίρ’β Νεπιο: . 

ΒβΓίΗ: . 

ϋ&Ιβ οί ΑγγϊυεΙ 
Οεγ^ο Ιγρβ: . . 

ΙΝ5ΤΚυθΤΙΟΝ5 ΕΟΚ ΟΟΜΒΕΕΤΙΟΝ 

Ιη οκΙεΓ Ιο Ηε^ίη ΐΗβ ορβΓαΙίοηδ ίΐ ίβ Γεςυπειΐ 8.11 ςυεδίίοη (ο ΗεΕηδννει· βά ΕννίειτηΒΐίνε1γ.[ν] . Ιί αη βίίϊηη&ΐίνε ΒηβννεΓ ϊβ ηοΐ ροβδΐΐιΐε, ιΗε 
τε&Βοη δΚουΙεί 6ε §ίνεη αη(1 «^ΓεεηιβπΙ ΓβΕοΗείΙ υρόη ΒρρΓορπΕίε ρτεεΕυίίοηΒ Ιο 6ε ΙδΙίεη ΒεΙννεεη ιΗε βΐιΐρ επ<1 ιΗε Ιειτηίηαΐ. λν’ΗβΓε Εηγ ςιιβδ- 
ΙϊοπΒ ίβ ηοΐ εοηΒίϋεΓεά Ιο 6ε ΕρρΙίεα61ε ε ηοίε ίο (6 εΙ είίεεί βΗουΠΙ 6ε ίηΒΟΓίειΙ ίη 16ε γ6ιπεγ1<β εοΐιπηη. 

Ιί ϊβ ενίάεηΐ ι6εΙ ενειγ Γε8ροη8ί61ε ρεΓΒοη ννΗο βϊ^πβ ιΗε (ΙεείΕΓΕίίοη ε 116ε εηά οί (6ε εΗεεΕ ΙίβΙ 6 εβ ιΗε ΓεδροηδίΗίΙίΐγ οίηγ Γογ ιΗε Γιείά Ηίβ 
εοιηρείεηεγ, ιΗεΙ ϊβ ιΗε βΗίρ ογ βΗογο ϊπβΙεΙΙεΙϊοπ. Ιη βρϊΐε οί ιΚϊβ οηβ 0&η πδε γ8πιβγ 1{8 οπ-εδει-νΕΐίοηδ ίη Γιείάβ ννΗίεΗ εγο ηοί οί 6 ϊβ εοτηρείεηεγ. 

( I I ) — ιΚε ρΓεδεηεβ οί ιΗϊβ βγπιΗοΙ ίη ιΗε εοΙυπιηΒ «βΚίρ» επ<Ι «ΙεπτιίηΒΐ» ίηάίεΕίεΒ ιΗεΙ εΗεεΙςβ βΗεΙΙ 6ε εΒΓπεά ουί Βγ ιΗε ραΠγ οοηεεΓηεά. 

ΤΗε ρΓ€δεηεε οί (Ηε ΙεαεΓΒ Α ηη<1 Ρ ίη ιΗε εοΐυηιη «Οοάε» ίη^ίοΕίεΒ (6ε ίο11ο\νίη§: 

Α — ΤΙιε ηιεηΐίοηβιΐ ρΓοεεάυΓεδ αη<1 Η^τεεπιεηΐΒ βΗεΙΙ 6ε ίη ννΓΪΐίηβ βπ( 1 δίβηεά 6γ 6οΐΗ ρΕΓίίβΒ. 

Ρ — Ιη ιΗε εΕβε οί ε ηε§Εΐίνε Εηδννεε ιΗε ορεΓΕίϊοη βΗεΙΙ ηοί 6ε ΟΕΓπεά ουί ννίΐΗουΙ ιΗε ρεΓηιΪΒΒίοη οί ιΗε ΡογΙ ΑιιΐΗοπΙγ. 


ΡογΙ: . 

. . .Τ»ηε οί ΑγγϊυεΙ: 


ΡΑΚΤ Α 

ΒιιΙΕ ΙίςιικίΒ - ΟοπογεΙ 


Α1 Ιβ ιΗε βΗίρ ΒεειίΓβΙγ ηηοοΓ8(1? 

Α2 Αγο εηιβΓ^εηεγ (οννίη§ ννηεδ οοιτεείΐγ ροδίΐίοηε(1? 

Α3 Ιβ ΐΗεΓβ ΒΕίε ΕεεβΒΒ 6εΐ\νεεη δΗίρ Εηε! δΚοτε? 

Α4 Ιβ ιΗε δΗίρ ΓεΒάγ Ιο πιονε υηάεΓ ίΐδ οννη ρο\νεΓ? 

Α5 Ιβ ΐΗεΓε επ είίεείίνε (Ιεείι υ/εοΗ ίη ΕΐΙεηάΕηεε οη 6 οεπΙ επ< 1 ΕάεςυΕίε 
βυρεΓνίδίοη οη ιΗε ΙεΓπιίηΕΐ Εη<1 οη ιΗε β1ιίρ? 

Α6 Ιβ ιΗε αξίββά ΒΗίρ/βΗοΓε εοηιηιυηίοΕίίοη Βγβίεπι ορεΓΕΐίνε? 

Α7 ΗΕνε ρΓοεεοΙυΓεδ ίοΓ οβγ§ο, ΒαηΗβΓ Βηά ΒβΙΙββΙ ΗΒηά1ίη§ 6εβη 8§τεε<1? 

Α8 Ηεβ (Ηε ειηεΓ§εηεγ βΗιιΙ άοννη ρΓοεεάιίΓε 6εεη Ε§τεεά? 

Α9 Αγο Γιγο Ηοβοβ Βη<1 Γπε £ϊ§Ηΐίη§ εςυίρπιεηΐ οη 6οεπ1 εικ! ββΗογ 8 ροδί- 
ΐίοπειΐ Επά τεΕάγ ίοΓ ίηπηειΙίΕίε υδε? 

Α10 Ατε οεγ§ο επ< 1 ΒιιηΗεΓ Ηοδεδ/ΒΓπΐδ ίη §οο«1 εοη<3ίΐίοη εικΙ ρΓορεΗγ 
π§§β(1 Εη<1, ννΗετε αρρΓορπΕίε, εεΓίίίϊεΒίεδ εΗεεΠε<1? 

Α11 Αγο ΒευρρεΓδ είίεειίνεΐγ ρ1υ§§εά Εη<1 άπρ ΐΓΕγβ ίη ροδίΐίοη, 6οΐ6 οη 
6 οεγ< 1 Εη<1 ΕδΚοΓε? 

Α12 Ατε υηυδεά οεγ^ο εικ! ΒυηΗεΓ εοηηεείίοηβ ίηε1ικ!ίη§ ιΗε Βίεπι <1ίδ- 
οΗεγ§ 8 Ιίηε, ίί ίίΐΐεά, ΒΐΕηΗε<1? 

Α13 Αγο βοε εγκΙ ονεΑοαπ! άίβεΗΕΓ§ε νΕίνεδ, ννίιεη ηοί ίη υβε, εΐοδειΐ Εη<1 
ΐΒδΗε<3? 

Α14 Αγε εΙΙ οεγ§ο επ<Ι ΒιιηΗεΓ Ιαηΐί Ιίιίδ ε1ο8ε(1? 

Α15 Ιβ ιΗε Ε§τεεά Ιδηΐί νεηΐίη@ δγδίεηι 6είη§ υδε<ί? 

Α16 Ατε Ηεπ( 1 ΙΟΓεΗεδ οί επ ΕρρΓονεεΙ ΐγρε? 

Α17 Αγ€ ρογΙε61ο νΗΕ/ϋΗΕ ΐΓΕΠΒεείνεΓΒ οί 8η ΕρρΓονεά (γρε? 

Α18 Ατε ιΗε δΗίρ’δ ηιαίη Γδάίο ΐΓΕηβπιίαεΓ ΕεΓΪΕΐδ ε3ΓΐΚβ(1 Βη<1 γε<1εγ4 
ΒννίίεΙιείΙ οίί? 

Α19 Αγο εΐεείηε οε618β Ιο ρογΙε61ο εΙεείΓίοΕί εςυίρηιεηΐ «ϋδοοηηεείείΐ ίΓοήι 
ροννεΓ? 

Α20 Αγο εΙΙ εχΙεΓΠΕί <)οογβ επ( 1 ροΓίβ ίη 16ε Εηιίάδίιίρδ βεεοηιιηοίΐΕΐίοη 
ε1θ88<1? 

Α21 Αγο εΙΙ εχΙεΓΠΕί 8 οογβ Εη<1 ροΓίδ ίη ιΗε εΠογ ΒοεοπιηιοίΐΕΐίοη 1ε3<Ιίη§ 
οηΐο ογ ονετίοοίίΐηβ ιΗε ΙεπΚ <4βεΙί ε1οδε<1? 

Α22 Αγ8 βη εοη<1ίΐίοηίη§ ίηΐβΐ^εδ ννΗίεΗ πΐΒγ ρβπτιίΐ ιΗε εηΐΓγ οί οεγ§ο να- 
ρΟΙΙΓΒ ε1θδ8(Ι? 

Α23 Αγο ννίηάονν-Ιγρε ειγ εοηάίΐίοηίη^ υηίΐΒ άίδεοηηεεΙε<1? 

Α24 Αγο δηιοΗίη§ τεςηίΓεηιεηΐΒ 6είη§ ο6δ8Γνε<Ι? 


ΚβΙΠΕίΉδ 
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Α25 Αγ 6 ιΗε ΓβςυίΓβιηεηΐδ Γογ ώε ϋδβ οί §3ΐ1εγ &ηά οΙΗογ εοοΙάηβ ειρρίϊ- 
&ηοβδ Βείη§ οΒδβΓνβ£ΐ? 

Α26 Αγο η&1ί6<1 Ιί^Ηΐ ΓβςυΐΓβιτιβηΐδ Βείη§ οΒδ8ΓνεοΙ? 

Α27 Ιβ (ΗεΓβ ρΓονίβΐοη Γογ βη επιεΓ§εηεγ εδε&ρε ροδδίΒϊ1ϊΐγ? 

Λ28 Ατε δυίϊϊεΐεηΐ ρεΓβοηηεΙ οη Βο3γ<1 &ηε1 αβΚοΓε Ιο εΐεβ.1 ννϊΐΗ αη επιει·- 
^εηεγ? 

ι29 ΑΓε 3<1εςυ3ΐε ίηδυΐ3ΐίη@ πιεπηδ ΐη ρΐαεε ίη ΐΗε δΗίρ/δΗοΓε εοηηεε1ίοη? 
Α30 Ηανβ ηιεαδυτεδ Βεεη ΙαΙίεη Ιο βηδυτε δύίίίείεηΐ ρυπιρΓΟΟπι νεηΙίΐ3ΐίοη? 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

. □ 




ΡΑΗΤ Β 

ΑΒάίΐίοηβΙ ΟΗεεΙτδ - ΒυΙΙτ Βίςιπά ΟΗεπιίεΕίδ 

5Ηϊρ 

ΤβΓΠΐί- 

Π3ΐ 

Οοάε 

ΒεηιβΓίίδ 


Β1 Ιδ ίηΓοπτιβΙίοη ΗναίΙβΒΙε §ίνίη§ [Ηβ ηεεεδβΕΓγ (Ιβίβ Γογ ιΗε δβίε ΗβηεΠϊηβ 
οί ΐΒβ εβΓ^ο ίηεΐυίϋηβ, ννΒεΓε βρρϋεβΒΙε β πιαηυίδεΙυΓε’δ ίηΚίΒίΐίοη εεΓ- 

Ιϊίϊε3ΐε? 

Β2 Ιδ βιιίίϊείεηΐ 3ηά βιιίΙαΒΙε ρΓοίεεΙϊνε εςιιίρπιεηΐ (ίηε1υο)ίη§ βείί - εοη- 
Ιβίηεό Ι)Γ83ΐΗίη§ ΕρρβΓβΙιΐδ) βηεΐ ρΓοίεεΙϊνε ε1οΐΗίη§ τεβάγ Γογ ϊιηιηε(1Ϊ3ΐε 
υββ? 

Β3 Αγο εουηΐβΓ πΐ83βυΓβδ 3§3ΐηδΙ 3εείάβη1&1 ρεΓδοηβ! εοηΐδεί ννίιΗ ιΗε 03Γ§ο 

3£Γβε<Ι? 

Β4 Ιδ ιΗε ε3Γ§ο Ιΐ3ηιΓ1ίη§ Γ3ΐε εοπιρβΙίΒΙε ννίιΗ ιΗε βυΙοπίΕΐίο βΗυΙ άοννη δγβ- 
Ιειη ϊΓ ϊη ιΐδε? 

Β5 Αγο ε3Γ@ο δγδίειη §3υ§8δ 3η4 βίβητίδ εοιτεείΐγ δεί 3η<Τ ϊη & §οοά οπΤεΓ? 
Β6 Αγο ροΓίβΒΙε ναρουΓ άεΐεείίοη ΐηβΐηιηηεηΐδ τεαάίΐγ ΕναίΙβΒΙε Γογ ιΗε 
ρΓοάυείδ Ιο Βε ΗβηΒΙεά’ 

I 

Β7 Ηβδ ϊηίοΓπιβίίοη οί Πγ8 Π§Βιίη@ ηιε(Β3 3ηά ρΓοεεάυΓεβ Βεεη εχεΒβη§εά? 
Β8 Αγο ΐΓ3ηδίεΓ Ηοβεδ οί δυίΐοΒΙε πιβίεπβΐ ΓεβίδΙβηεε Ιο ιΗε 3εΙϊοη οί ιΗε εβΓ- 

§08δ? 

Β9 Ιδ ιΗε ε3Γ§ο Ιΐ3ηε11ίη@ Βείη§ ρεΓίοηηεά \νίΐΗ ιΗε ρΓεπηβηεηΐ ϊηδίαΐΐεά 
. ρΐρείΐηε δγδ1επΐδ? 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 


Α 


Ρ 


ΡΑΚΤ 0 . 

Α<1<Ιίΐίοη3ΐ ΟΗεεΙγβ - Βιιΐΐί Ρίπυείιεοί Οαβεδ 

5Ηίρ 

Τεπηί- 

ΟοΒε 

ΚεηιβΓίίδ 



ηδΐ 



01 

Ιδ ίηίοΓΓΠβΐίοη ΕνβίΙβΒΙε £Ϊνίη§ ιΗε ηεεεδδδΓν 8313 Γογ ιΗε ββίε Ιΐ3η81ίη§ 
οί ιΗε ε3Γ£ο ίηε1ικϋη§, ννΒβΓβ ΕρρΙίεδΒΙε, 3 ΓηβηυίΕΟΙιίΓεΓ’δ ίηΗίΒίΐίοη 
εεΓΐίίϊε3ΐε? 

□ 

□ 



02 

Ιβ'ΐΗε ννβΙΟΓ δρΓ3Υ δγδ(8ΓΠ Γ€3(1ν ίθΓ 0δ8? 

□ 

□ 



03 

Ιδ βυίίϊείεηΐ 3Π(1 δυίΐδΒΙε ρΓοίεεΙϊνε εςυίριτιεηΐ (ίηε1υΒίη§ βείί- 
εοηΐ3Ϊηε(1 ΒΓ8βΐΗίη£ ΕρρβΓδΙυβ) 3η<1 ρΓοίεεΙϊνε ε1οΐΗίη§ Γββοΐγ Γογ ϊγπ- 
Γηε<1Ϊ3ΐε ιΐδβ? 

□ 

□ 



04 

Αγο νοίεΙ βρβεεβ ρΓορετΙγ ίηεπεΒ ννΗεΓε ΓεςυΪΓε<1? 

□ 

□ 



05 

Ατε 311 ΓβπιοΙε οοπΙγοΙ νβίνεβ ίη ννοΛίπ^ ογΒογ’ 

□ 



06 

Αγο εβΓ^ο Ι3η1τ βαίεΐγ τεΐίεί ν3ΐνβδ Ιίηεεί υρ Ιο ιΗβ δΐιίρ’δ νεη1ίη§ δγδίβπι 
3ηά 3Γ8 Βγ-ρ3δδ8δ ε1οδεά? 

□ · 




07 

Αγο ΙΗε ΓεςυΪΓ8(1 03Γ§ο ρυητιρδ 3η(1 εοπιρΓεδδΟΓδ ίη §οοά ογγΙογ, αηά 
Ηανε ιΗε πιβχίηιυπι ννοτίτίη^ ρΓεδδαΓεβ Βεβη β^τεεά ΒεΙν,εεη δΗίρ 3η8 
δΒθΓ8? 

□ 

□ 

Α 


08 

Ιδ Γείίηυείϊεβίίοη οη ΒοίΙ οίί εοηίΓοΙ εςυίρηιεηΐ ίη §οο8 ογ88γ? 

□ 




09 

Ιδ §3β (ΙεΙεεΙίοη εςαίρπιεηΐ βει Γογ ΐΒε 03Γ@ο, εαΙίΒΓαΙεά βηΒ ίη §οο<1 

οΓί1εΓ? 

□ 

Π·· 



010 

Αγο ε3Γ§ο δγδίεηι §3α§εδ αηά βΙαΓΓηδ εοΓΓβείΙγ βει 3ηά ίη §οο8 θΓ(1εΓ? 

□ . 

□ 



011 

Ατε εηιεΓββηεν δΒυΙ 8οννη δγδίεηΐδ ννοΓΐίίη§ ρΓορβΓΐγ? 

□ 

□ 
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012 ϋοβδ δΙιοΓε Ηηονν ιΗε ο1θ8ΐη§ Γ3ΐε οί βΗίρ’β ηυίοιηηΐίο νη1νεδ? (ίοεβ δΗίρ 
Η3νε δίηιίΙβΓ «Ιεΐηίΐβ οί δΗοΓε 8γ8(εηι? 

013 Ηηδ ίηίοΓΠΐ3ΐίοη Βεεη εχοΗ3η§ε<1 Βεΐ\νεεη δΗίρ 3η<1 βΗογο οη ηιίηίπιυηί) 
\ν'ΟΓΐ(ίη§ ΙβΓηρεΓ3ΐϋΓ88 οί ΐΗβ 03Γ§Ο 8γ8ΐ8Π18? 

□ 

□ 

□ 

□ 

Α 

Α 


• 

ΡΑΚΤ ϋ 

ΙΝΕΚΤ ΟΑδ δΥδΤΕΜ 

δΗίρ 

Τεπηί- 

ηηΐ 

0ο8ε 

ΙΙεηιβΓΗδ 


ϋΐ Αγ 6 ΐΗβ Π606883ΓΥ ρΟΙΐβΒΙε ΟΧΥ§6Π αη&1ν56Γδ Γ83<1γ ίθΓ ίΐΓΠΠ6(1ί3ΐ6 υδ(? 
Ηηνε (Ηβγ Βεεη ΙβδΙεά βη<1 ηφιΐδίεά ΒβίοΓβ ϋδε? 

ϋ2 Η33 ΐΗε ρειτηβηεηΐ οχν§εη βηβΙγζεΓ Ββεη 3<1)ϋ8ΐε(1 3ηεΙ ζεΓοεεί ΒείοΓε 
ϋδβ? 

03 Μ38 ΐΗε §οο(1 ίυηοΐίοηίη§ οί Λε §Γ3ρΗϊο οχγ§εη βηηΙγζεΓβ 3η<1 ϊηβΓΐ §38 
ρΓβ88ϋΓβ §3ΐι§εδ Βεεη εΗεοΗεεΙ ίηΐο ΐΗε (ΉδΙηΒιιΙϊοη 8γ8ΐεπι? 

ϋ4 Αγ 8 ΐΗβ δΐ3ΓΓΠ άβνίοβδ ίθΓ (Ηβ ίοΓεδεεβΒΙβ ΙΪΓΠΪΙδ οί ΐΗβ ΟΧγ§βΠ 3η3ΐγΖ8Γ, 
ΐΗε Ιειηρ6Γ3ΐυΓο οί ρΓοάιιεεά ίηεη §38 αη<1 ΐΗε ρΓεδδυτε ίη ρεΗεεί ίυηε- 
ΐίοηίη§ εοηάίΐίοη? 

05 Ηβνε Λε ίηίϋοΐίοηδ οΓ Οιε ΙειηρεΓβΙοΓε οί ρΓθ<1αεε(1 ίηειΊ §38, οί ΐΗε 
οχγ§βιι εοηίεηΐ 3ΐκ1 ρΓεδδυΓβ ϊη ΐΗε (ΙίβΙπΒιιΐίοη 5γ8[6Γπ/(3η1(8 Βεεη 
εΚβε!(β<1? 

ϋ6 Ιβ ΐΗε 3υΙοηΐ3ΐίε βΚυΙ (1ο\νη δγβίεηι οί ΐΗε ε3Γ§ο ρυιηρδ ίη ρεΓίβεΙ ορεΓ3ΐ- 
ίη§ εοηάίΐίοη ίη εηβε ιΚεΓε ίδ 3 ίβϋιΐΓβ ογ ΐΗβ ρΓοάυεΙίοη οί ροοΓ ςυβίίΐγ 
ίηειΐ §38? Ιη (38ε ιΗογο ίβ ηο 8υΙοπΐ3ΐίοη, ίδ (Ηβ ΟΓενν 0Γ§3ηίζεά βηά 
Γ83(1γ Ιο 301? 

07 Η 38 ΐΗε ρΓεδβυΓε ίη ΐΗε ίηβτΐ §38 άίδΙπΒυΐίοη δγβίεηι άίπιίηίδίιεά ΒείοΓε 
ΐΗβ Ι3ΐ(ίη§ οί ηιεβδυΓεηιεηΙδ 3ηά 53Γηρ1β5 Ιο ρβητιί^βίΟΙβ 1ίιήίΐ8? 


□ 

□ 

Ο 

□ 

□ 

□ 

□ 


δΗίρ 51 ιογ 8 

Αγο Ι3η1< (1ε3ηίη§ ορεΓβΐίοηβ ρΐηηηεά 8ιιπη§ ΐΗε βΗίρ’δ 8ΐ3γ 3ΐοη§δί<1ε ΐΗε 

δΚοΓβ ίηδΐ3ΐΐ3ΐίοη? Υεβ/Νο* 

Ιί 80, Ηηνε ΐΗε ροΓΐ βυΐΚοΓΪΐγ βηά Ιεπηίηβΐ Βεεη ίηίοπηε(1? Υεβ/Νο* Υεβ/Νο* 


*ϋε1εΙε Υββ οί Νο 38 ηρροηίηΐε 

οεοεακατιον 

\Υε Ηηνε εΚεοΙίοά, \νΗβΓε 3ρρορπ3(β ^ίηΐΐγ, ΐΗε ίΐεηΐδ οη (Ηίδ εΗβο!< Ιίβι, 3ηι1 1ΐ3νβ δβΐίβίιεά οιΐΓβεΙνεδ ΐΗβΙ ιΗε εηίπεβ \νε Ηβνε πιηείε 3Γ6 
οοΓΓεεί Ιο ΐΗε Βββΐ οί οιιγ Ηηονν1ε<1§ε, 3η<1 3ΓΓ3η§εηιβηΐ3 Ηηνε Βεεη πιηίΐε Ιο ογγυ οηΐ τερείίΐίνε οΗεεΠδ 35 ηβ(6883Γγ. 


Γογ 5Ηίρ 


Γογ Τεπηίηβΐ 


Νηιηε . 

ΚηηΗ. 

δί§η3ΐαΓ8. 

Τίιηε 

ϋβίε 


Νβηιε . . 
Ροδίΐίοη . 
δί§ηβΙιΐΓε 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 













